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1. INTRODUCCION 


En las tierras altas de Latino América se encuentran algunas de las regiones mas 
pobres del mundo. Son también regiones que poseen una diversidad biológica muy 
rica que es muy poco utilizada para el desarrollo. 


El Mafz es el principal cultivo de esas regiones. En general el maíz consumido 
directamente, o procesado en forma de tortillas o arepas, constituye casi el 50% 
de la dieta del poblador que cultiva el maíz para su propio consumo. La 
productividad es muy baja, en muy pocos lugares se consigue superar la 
producción de una tonelada por hectárea. Como el uso de insumos externos está 
Limitado por la marginalidad del cultivo, el mejoramiento genético se considera 
como la estrategia para mejorar la productividad del cultivo. 


La gran diversidad de maíz que se encuentra en las tierras altas casi no ha sido 
utilizada en el mejoramiento genético de la especie. Por la forma como se 
diversificó y evolucionó el maíz en esas regiones, se puede suponer que esa gran 
diversidad encierra los genes que pueden solucionar los problemas que limitan 


la productividad del cultivo. 


De las 266 razas citadas por M. Goodman y W. Brown (Corn and Corn Improvement. 
Agronomy Monograph N*18, 3ra edición pp 33-79, 1988.), 123, o sea casi el 50% 
pertenecen a las tierras altas de Latino América. Casi todas ellas han sido 
evaluadas en LAMP; en la presente publicación se presentan los resultados 
obtenidos con las mejores accesiones de esas razas. 


La adaptación específica de las razas de altura de Latino América, sobre todo 
de la región andina, es un hecho conocido. La estratificación en tres áreas 
homóloges (A.H.): A.H.2 de 1200 a 1900 msnm; A.H.3 de 1900 a 2600 msnm y A.H.4 
encima de los 2600 msnm, no fue suficiente para asegurar la adaptación del 
germoplasma seleccionado en su región de origen, en regiones de la misma área 
homóloga. Una mayor estratificación no seria práctico; es necesario estudiar 
otros factores, además de la altura sobre el nivel del mar, que permitan 
predecir con mayor exactitud la adaptabilidad del germoplasma de estas areas 
homologes. 


1. INTRODUCTION 


The highlands of Latin America are some of the poorest of the world. These 
regions have a rich biological diversity which is not being utilized in the 
development of these regions. 


Maize is the main crop. It is consumed directly, or processed as tortillas or 
arepas. Almost 50% of the diet of the people is maize, which is grown for self 
consumption. Productivity is very low. 
hectare in only a few places. Improvement of agronomic conditions using 
external inputs such as fertilizers is limited because of the marginal 
productivity. Hence, genetic selection seems to be a useful strategy to improve 
maize yields. 


Yields are more than one ton per 


The potential productivity of maize races found in the highlands has not been 
utilized in genetic improvement. Considering the ways the evolution of maize 
took place and the resulting diversity in these regions, genes that can solve 
some of the problems limiting crop productivity are assumed to be available in 
this diversity. 


According to M. Goodman and W. Brown (Corn and Corn Improvement. Agronomy 
Monograph N218, 3rd edition, pp. 33-79, 1988), 123 races out of a total of 266, 
almost 50%, belong to the Latin-American highlands. Accessions representing 
most of these races have been evaluated in LAMP. In this publication, results 
obtained with the best accessions from these races are presented. 


The specific adaptation of the Latin-American highland races, especially in the 
Andean Region, is well known. Stratification into three highland homologous 
areas (H.A. 2: from 1200 to 1900 masl; H.A. 3: from 1900 to 2600 masl; and H.A. 
4: above 2600 masl) was not enough to minimize the genotype and environmental 
interaction of accessions from different countries in the same homologous area. 
It seems to be necessary to study other factors beside the altitude in order to 
predict with more accuracy the adaptability of germplasm to these homologous 
areas. 


Algunas razas mexicanas como Chalqueño y Cacahuacintle han sido utilizadas para 
mejorar la productividad y otras características de las variedades de la región 
andina. Muchas otras razas de México y Guatemala no han podido usarse en el 
mejoramiento del Maíz en la región andina por no tener el tipo y textura de 
grano de los maices harinosos de granos grandes de la región andina y por ser 
suceptible a la pudrición de mazorca. Pero hay una gran potencialidad para usar 
el germoplasma superior. El objetivo de esta publicación es explorar esa 
potencialidad para programar sobre bases más solidas la utilización de la 
diversidad del maíz en el mejoramiento del cultivo para el beneficio de las 
regiones más pobres de Latino América. 


2. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS 3 Y 4 


Los resultados de las etapas 1 y 2 de LAMP se publicaron en el Catálogo del 
Germoplasma de Maíz que tiene información de 12,113 accesiones evaluadas en la 
etapa 1; 2,794 evaluadas en la etapa 2. En la etapa 3, 270 accesiones fueron 
seleccionades correspondiendo, 34 al A.H.2, 38 al A.H.3, 20 al A.H.4, 100 al 
A.H. 1 y 78 al A.H. 5. 


En la etapa 3, las accesiones superiores de cada región se intercambiaron entre 
países. Todas las regiones de una área homóloga sembraron todas las accesiones 
superiores del área homóloga para cruzarlas con su propio probador. Para lograr 
la coincidencia entre progenitores, se hizo un año antes en cada región, un 
experimento denominado de "Adaptación", y se tomaron los datos fenológicos 
necesarios para programar los cruzamientos. Sin embargo, aunque se logró en 
general un alto porcentaje de cruzamientos, muchos se perdieron por el largo 
periodo vegetativo de las accesiones foráneas, o por su susceptibilidad a 
enfermedades, principalmente roya, y pudriciones de la mazorca. 


Some races such as Chalqueño and Cacahuacintle have been utilized to improve the 
productivity and other characteristics of the improved Andean region maize 
varieties. Many other races from Mexico and Guatemala could not be used because 
they do not have the type and texture of the grain of the large floury kernel 
races of Andean region. Furthermore, they are more susceptible to ear rot. 
However, there is potential to use this superior germplasm. The objective of 
this publication is to explore that potential for the utilization of the maize 
diversity in the improvement of the crop for benefit of the poorest regions of 
Latin America. 


2. DESCRIPTION OF THE STAGES 3 AND 4 


The LAMP stage 1 and 2 results were published in the Maize Germplasm 
Catalog which contains information from 12,113 accessions evaluated in the 
first stage, and 2,794 evaluated in stage 2. In the second stage, 270 
accessions Were selected that correspond: 34 to H.A. 2, 38 to H.A. 3, 20 
to H.A. 4, 100 to H.A. 1, and 78 to H.A. 5. 


In stage 3, the elite accessions from each region were interchanged among 
countries. All regions of a homologous area planted all the selected 
accessions from that homologous area and crossed them with the proper 
tester. To get coincidence between parents, an experiment named Adaptation 
Test was done in each region, and the phenologic data were recorded to aid 
in programing the crosses. However, many crosses were lost because of the 
later maturity of the foreign accessions or because of their susceptibility 
to diseases, mainly rust and ear rot. 


3. METODOLOGIA 





3.1 PAISES, REGIONES Y LOCALIDADES 3.1 COUNTRIES, REGIONS AND LOCATIONS 


Las regiones y localidades donde se llevaron a cabo los experimentos de Regions and locations where testcross experiments were conducted are shown in 
mestizos se muestran en el siguiente cuadro: the following table: 


PAIS REGION 
COUNTRY REGION 


COLOMBIA fg coer MEDELLIN Tulio Ospina 1450 










LOCALIDAD 








ALTURA (msnm) 






LATITUD 
(grad. N/S) 


LONGITUD 
Grados W 








LOCATION 






ALTITUDE (masl) LATITUDE 


(Deg. N/S) 


LONGITUDE 
Degrees W 






































PETITE 

GUATEMALA 2 CHIMALTENANGO Chimaltenango 1800 (SiN 

GUATEMALA 2 CHIMALTENANGO El Tejar 1800 15°.N 92° W 
MEXICO 2 CELAYA Celaya 1752 20° N 100° W 
MEXICO 2 CELAYA Zapopan 1560 20° N 103° W 
PERU 2 LA MOLINA La Molina 251 eS 76° W 
PERU 2 CARAZ Caraz 2300 OSS Tita 
MEXICO 3 CHAPINGO Chapingo 2250 

MEXICO 3 CHAP INGO Tlaxcala 2552 

PERU 3 CARHUAZ Chiquian 2960 

PERU 3 CARHUAZ Carhuaz 2600 

PERU 4 CARHUAZ Chiquian 2960 

PERU 4 JAUJA IRD-Jauja 3300 


3.2 DEFINICION DE DESCRIPTORES 


En la etapa 4 se evaluaron y registraron los mismos descriptores evaluados 
en las etapas 1 y 2. La relación de descriptores y sus definiciones se 
presenta a continuación: 


PORCENTAJE DE GERMINACIÓN: El número de plantas contadas antes de desahijar, 
dividido sobre el número de semillas sembradas y multiplicado por cien. 


NÚMERO DE DÍAS A LA FLORACIÓN MASCULINA: Número de días transcurridos entre 
la siembra y el momento en que se inicia la antesis de las flores masculinas 
en el 50% de las plantas de la parcela. 


NÚMERO DE DÍAS A LA FLORACIÓN FEMENINA: Número de días entre la siembra y el 
momento en que se inicia la emergencia de los estigmas en el 50% de las 
plantas de la parcela. 


ALTURA DE LA PLANTA: El promedio en centímetros de 10 plantas competitivas 
medidas desde el nivel del suelo hasta el ápice de la panoja. 


ALTURA DE LA MAZORCA: El promedio de las mismas 10 plantas medidas desde 
el nivel del suelo hasta el nudo de inserción donde nace la mazorca superior. 


NÚMERO DE PLANTAS: El número total de plantas en la parcela. 


PORCENTAJE DE TALLOS QUEBRADOS: El número de plantas quebradas por debajo de 
la mazorca superior, contadas una semana antes de la cosecha. Se expresa en 
porcentaje del número total de plantas. 


PORCENTAJE DE PLANTAS TUMBADAS: El número de plantas inclinadas en 30 grados 
o más. Se expresa en porcentaje del número total de plantas. 


GRADO DE MACOLLAMIENTO: Escala de la cantidad de macol lo: 
1 = ninguno, 9 = muchos macollos. 


NUMERO DE MAZORCAS: Numero de mazorcas cosechadas en cada parcela. Se 
expresa como fndice, dividiendo el numero de mazorcas entre el numero de 
plantas. 


3.2 DEFINITION OF DESCRIPTORS 


The same descriptors used to evaluated accessions in stages 1 and 2 were 
used in stage 4. Definitions of descriptors that were used in the 
experiments are: 


GERMINATION PERCENT: Plant count prior to thinning divided by number of 
seeds planted, and multiplied by a hundred. 


NUMBER OF DAYS TO TASSEL: Days from planting to 50 percent pollen shed. 


NUMBER OF DAYS TO SILK: Days from planting to 50 percent silk emergence. 


PLANT HEIGHT: Height of the plant in centimeters, based on the average of 
the measurements for 10 plants from ground level to top of the tassel. 


EAR HEIGHT: Measurement taken from ground level to the vertex of the angle 
of insertion of the uppermost ear. 


NUMBER OF PLANTS: Plant count at harvest in each plot. 
PERCENT OF BROKEN STALKS: Stalks in each plot that have broken below the ear 


before harvest (reported as percent). 


PERCENT OF ROOT-LODGED PLANTS: Plants leaning 30 degrees or more, in the 
first 60 centimeters from the ground (reported as percent). 


DEGREE OF TILLERING: Code indicates the degree of tillering. 
1 = none; 9 = high. 


EARS PER PLANT: Ear count at harvest in each plot (reported as number of 
ears per plant). 


CALIDAD DE LAS MAZORCAS: Escala del aspecto de la mazorca, dado por el grado 
de sanidad, el llenado del grano, la uniformidad, etc. 
1 = muy pobre, 9 = excelente. 


RENDIMIENTO: Peso total de las mazorcas en cada parcela, en kilos con 
aproximación de 1 decigramo. Se expresa en kilos por hectárea, ajustado a 
15% de humedad. 


PORCENTAJE DE HUMEDAD: En muestras de 2 hileras de cada una de 10 mazorcas 
de la parcela se hizo la determinación con un aparato medidor de humedad del 
grano. Se expresa en porcentaje del peso total del grano. 


PORCENTAJE DE GRANO: Es el peso del grano dividido entre el peso de la 
mazorca, y multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. 


TIPO DE GRANO: Se registró con los siguientes códigos el tipo de grano más 
frecuente, seguido del segundo tipo de grano más frecuente. 


HR = harinoso SF = semi-duro 

DE = dentado PP = reventón 

SD = semi-dentado SW = dulce 

FT = duro córneo HF = harinoso semi-duro (Morocho) 


COLOR DEL GRANO: Se registró con los siguientes códigos el color del grano 
más frecuente, seguido del segundo color más frecuente: 


AM = amarillo RM = rojo mosaico PM = púrpura moteado 
BL = blanco MA = marrón MR = marrón rojo 

NA = anaranjado MM = marrón mosaico MC = marrón claro 

RO = rojo MV = marron variegado SL = salmón 

RV = rojo variegado PR = purpura RB = rojo capa blanca 


NOMBRE DE LA RAZA: Nombre de la raza a la que pertenece la accesion. 


PLAGAS Y ENFERMEDADES: Se calificó con una escala en la que 
1 = muy malo o muy podrido, y 9 = muy sano. 


FACTORES LIMITANTES DE CLIMA Y SUELO: Se calificó con la escala del 1 al 9, 
en la que 1 = extrema susceptibilidad, y 9 = extrema tolerancia. 


EAR QUALITY: Code indicates the ear quality. 1 = very poor; 9 = excellent. 


YIELD: Scales were read to the nearest tenth of a kilogram (reported as 
kilograms per hectare adjusted to 15% moisture). 


MOISTURE PERCENT: Moisture samples measured on grain taken by shelling two 
rows from each of 10 ears and reported as percent. 


SHELLING PERCENT: Grain/Ear weight ratio x 100. 


KERNEL TYPE: Code indicating the type of kernel. 


HR = floury SF = semiflint 

DE = dent PP = pop 

SD = semident SW = sweet 

FT = flint HF = floury semiflint (Morocho) 


KERNEL COLOR: Code indicating the color of the kernel. 


AM = yellow RM = red mosaic PM = purple spotted or mottled 
BL = white MA = brown . MR = brown red 

NA = orange MM = brown mosaic MC = light brown 

RO = red MV = brown variegated SL = salmon pink 

RV = red variegated PR = purple RB = red with white cap 


RACE NAME: Name of race of the accessions. 


PESTS AND DISEASES: Code indicating degree of susceptibility. 
1 = susceptible; 9 = resistant 


CLIMATIC AND SOIL LIMITING FACTORS: Code indicating tolerance. 
1 = extreme susceptibility; 9 = extreme tolerance. 


3.3 TECNICA EXPERIMENTAL 3.3 EXPERIMENTAL METHODS 


Todos los experimentos se hicieron con el diseño de Bloques al Azar. El The randomized complete block design was used in all experiments. Number 
número de repeticiones, y características de la parcela experimental se of replication and the experimental plot characteristics are shown in the 
muestra en el siguiente cuadro: following table: 
AREA HOMOLOGA 2 HOMOLOGOUS AREA 2 







































EXPERIMENTO PAIS LOCALIDAD FECHO DE 


SIEMBRA 








N° DE 
REPETICIONES 


N2 DE 
SURCOS 


LONGITUD 
SURCO 


ANCHO SURCO N2 PLANTAS 


X GOLPE 


DISTANCIA 
ENTRE GOLPES 




























































































EXPERIMENT COUNTRY LOCATION PLANTING 


DATE 


No. OF 
REPLICATIONS 


No. OF 
ROWS 


ROW 
LENGTH 
(mt) 


PLOT 
WIDTH 
(mt) 


No. PLANTS 
PER HILL 


DISTANCE 
BETWEEN HILLS 
(mt) 



















03301102 
03301103 


COLOMBIA 
COLOMBIA 


TULIO OSPINA 





15/09/90 
18/04/91 




















TULIO OSPINA 






















E dl 
bat a 
UV UW Uw UY UL Ul UY UT UN al UTILITY 


mM wm MYO NN NN NY NIN 


03302204 COLOMBIA TULIO OSPINA 15/09/91 
03302205 COLOMBIA TULIO OSPINA 11/05/92 
05204115 GUATEMALA CHIMALTENANGO 10/05/9 
06204113 MEXICO CELAYA 21/04/90 








06204114 
06204115 
06204116 
06204117 
06204118 
06204119 
06204120 
06204121 
06204122 
08307218 
08312125 


MEXICO 
MEXICO 
MEXICO 
MEXICO 
MEXICO 
MEXICO 
MEXICO 


ZAPOPAN 
CELAYA 
ZAPOPAN 
CELAYA 


15/06/90 
25/04/90 
15/06/90 
25/04/90 
15/06/90 
23/04/91 
20/06/91 
MEXICO 23/04/91 
MEXICO 20/06/91 
PERU CARAZ 24/10/91 
CHIQUIAN 20/12/93 




















ZAPOPAN 








CELAYA 








ZAPOPAN 
CELAYA 
ZAPOPAN 






















o 


ine) 
E 


0.80 
0.80 





AREA HOMOLOGA 3 HOMOLOGOUS AREA 3 
EXPERIMENTO PAIS LOCALIDAD FECHA DE SIEMBRA | N° DE N2 DE LONGITUD ANCHO SURCO N2 PLANTAS DISTANCIA 
REPETICIONES SURCOS SURCO X GOLPE ENTRE GOLPES 
EXPERIMENT LOCATION PLANTING DATE No. OF No. OF ROW LENGTH PLOT WIDTH No. PLANTS DISTANCE 
01103104 
F 2 4 5 1.00 5 1.00 


05305111 GUATEMALA OVALLE 09/03/92 


REPLICATIONS ROWS (mt) (mt) PER HILL BETWEEN HILLS 
(mt) 


05305212 GUATEMALA OVALLE 06/04/92 
05306113 GUATEMALA OVALLE 09/03/92 
05306114 GUATEMALA OVALLE 06/04/92 
05306116 GUATEMALA OVALLE 08/03/93 
05305217 GUATEMALA OVALLE 12/04/93 
06109123 MEXICO CHAPINGO 11/04/90 
06109224 MEXICO TLAXCALA 07/05/91 
06110125 MEXICO CHAPINGO 25/04/90 
06110226 MEXICO TLAXCALA 05/06/90 
06111127 MEXICO CHAPINGO 25/04/90 
06111228 MEXICO TLAXCALA 05/06/90 
08408119 CHIQUIAN 26/12/90 


08413126 CHIQUIAN 21/12/93 





AREA HOMOLOGA 4 HOMOLOGOUS AREA 4 


EXPERIMENTO PAIS LOCALIDAD FECHA DE SIEMBRA N° DE REPETICIONES N® DE LONGITUD ANCHO SURCO N° PLANTAS DISTANCIA 
SURCOS SURCO X GOLPE ENTRE GOLPES 
EXPERIMENT COUNTRY LOCATION PLANTING DATE No. OF REPLICATIONS No. OF ROW LENGTH PLOT WIDTH No. PLANT DISTANCE 
ROWS (mt) (mt) PER HILL BETWEEN HILL 
(mt) 


or10410s 30/10/91 


03405106 E EIA E | FSS Re UR ead 


08410121 PERU CHIQUIAN 19/12/91 
08511122 PERU JAUJA 03/12/91 


08514127 PERU CHIQUIAN 22/12/93 
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3.4 ACCESIONES SUPERIORES 3.4 ELITE ACCESSIONS 


Las accesiones superiores que fueron seleccionadas en la etapa 2, se cruzaron The elite accessions selected in stage 2 that were crossed to testers and 
con probadores, y cuyos mestizos fueron evaluados en la etapa 4, se muestran were evaluated in stage 4 are listed below: 
a continuacion: 


AREA HOMOLOGA 2 HOMOLOGOUS AREA 2 


PAIS ACCESION RAZA 
COUNTRY ACCESSION RACE 


COLOMIBA CAU-454 COMUN 
HUI-317 AMAGACENO 
HUI-358 COMUN 
HUI - 386 COMUN 
HUI -387 COMUN 
HUI - 388 COMUN 
NAR-481 AMAGACENO 
NAR-625 MONTANA 
VAL-410 COMUN 
VAL-418 COMUN 


GUATEMALA C.AMA.COJ (CRIOLLO AMARILLO COJULUM) 




























































NO CLASIFICADO 
NO CLASIFICADO 
NO CLASIFICADO 





C.BCO.JJE (CRIOLLO BLANCO JJ ESPITAL) 
C.BCO.PH (CRIOLLO BLANCO P. HERNANDEZ) 










































MEXICO CHIH- 188 TUXPENO 
CHIH-191 RATON 
CHIH-287 TABLONCILLO 
CHIS-45 TUXPENO 
COAH- 21 TUXPENO 
DGO- 28 CELAYA 
DGO- 159 BOLITA 
DGO- 236 ELOTES OCCIDENTALES 
JAL-222 TABLONCILLO 
JAL-67B CELAYA 
NAY-289 CELAYA 


NAY-318 
PUE-1 


NO CLASIFICADO 7 
CONICO NORTEÑO-TUXPEÑO 


SLP-44 CELAYA 

SLP-146 TUXPENO 
SON- 24 ONAVENO 
TAMS- 119 TUXPENO 








ANC-105 
CAJ-086 
HCO-070 
PAS-025 


ANCASHINO 
CAPIO 

CUBANO AMARILLO 
CUBANO AMARILLO 









aval 


AREA HOMOLOGA 3 HOMOLOGOUS AREA 3 
PAIS ACCESION RAZA 
COUNTRY ACCESSION RACE 
BOLIVIA BOZM- 1218 APERLADO 
BOZM- 1224 MOROCHO 


COLOMBIA ANT-423 COMUN 
ANT-439 MONTANA 
ANT-485 CAPIO 
ANT-494 MONTANA 
BOY-328 MONTANA 
CUN-342 SABANERO-MONTANA 
HUI -387 COMUN 
TOL-384 MONTAÑA - COMUN 


GUATEMALA GUATE -308 


GUATE -434 
MEXICO 














































OLOTON 
OLOTON 


GUATE -500 NO CLASSIFICADO 












































































AGS-88 CONICO 


CHIH- 129 CRISTALINO DE CHIHUAHUA 
CHIH- 156 CRISTALINO DE CHIHUAHUA 
CHIH-165 VANDENO 

DGO-56 CONICO 

DGO-177 GORDO 

DGO-181 CONICO 

GTO- 140 ELOTES CONICOS 
GTO-151 CHALQUENO 
GTO-201 CONICO 

HGO-82 CONICO NORTENO 
HGO-87 CHALQUENO 
HGO-88 CHALQUENO 

HGO- 133 CHALQUENO 

HGO- 142 CHALQUENO 
HGO-231 CONICO 

MEX-43 CHALQUENO 
MEX-301 CHALQUENO 
MEX-304 CHALQUENO 
MEX-490 CHALQUENO 
MEX-701 CHALQUENO 
TLAX-139 CONICO 

TLAX- 184 CONICO 

ZAC- 161 CONICO 


112 


AREA HOMOLOGA 4 HOMOLOGOUS AREA 4 


PAIS ACCESION RAZA 

COUNTRY ACCESSION RACE 

BOLIVIA BOZM-0862 HUALTACO 
BOZM-0978 HUALTACO 


COLOMBIA ANT-504 SABANERO-CAPIO 











































ANT-536 MONTANA 
ANT-537 NO CLASIFICADO 
ANT-552 MONTANA 
ANT-560 MONTANA 
ANT-564 NO CLASIFICADO 
ANT-567 MONTANA 


BOY-377 
BOY -503 
CUN-574 
NAR-626 
SAN-361 


NO CLASIFICADO 
SABANERO-MONTANA 
SABANERO 

NO CLASIFICADO 
SABANERO 




















APUC-006 
AYA-119 
CR.CCA IV 
CU2-363 
CUZ-364 
JUN- 164 


CUZCO 
MOROCHO 

CUZCO CRISTALINO AMARILLO 
CUZCO 

CUZCO 

SG HUANCAVELICANO 
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3.5 TESTIGOS 


Cada región de LAMP tiene un testigo común que se siembra en cada experi- 


mento que se lleva a cabo en la region. 


Los testigos de cada región de las áreas homólogas 2, 3 y 4, y sus carac- 
terísticas se muestran a continuación: 


PAIS REGION 
COUNTRY REGION 
BOLIVIA COCHABAMBA 
COLOMBIA MEDELLIN 
RIO NEGRO 
BOGOTA 
GUATEMALA CHIMALTENANGO 
QUEZALTENANGO 


MEXICO CELAYA 
CHAPINGO 





5 
4 


3.5 CHECK VARIETIES 


in the region. 


Check varieties of the regions in Homologous Areas 2, 3 and 4. 


Each region had a common check which was included in each experiment planted 


Regions and 


their characteristics are shown below: 


TESTIGO TIPO DE POBLACION 
CHECK POPULATION TYPE 
Compuesto 18 Compuesto 
Choclero 2 Variedad 


ICA V-303 
ICA V-453 Variedad 
ICA V-508 Variedad 


V - 301 Variedad 
San Marceno Variedad 


Hibrido 

Hibrido Varietal 
Variedad 
Hibrido 

Hibrido 

Hibrido 


Compuesto 


PMV-580 

C. AMA. ANC. 
PMS-636 

Blanco Urubamba 


Variedad 
Variedad 
Variedad 
Variedad 


TEXTURA DE GRANO COLOR DE GRANO 


GRAIN TEXTURE GRAIN COLOR 
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3.6 PROBADORES 


Para programar la utilizacion de la heterosis en regiones que tradicional- 
mente no usan híbridos, y para dinamizar el uso del germoplasma foráneo que 
está seriamente limitado por falta de adaptación, cada región escogió un 
probador con el que se cruzaron las accesiones selectas del área homóloga 
correspondiente. En todas las regiones, excepto en las de México y Guatemala, 
el probador fue el testigo común. 


La descripción de los probadores se presenta a continuación: 
PROBADORES DEL AREA HOMOLOGA 2 


ICA V-303, de Medellín, Colombia.- Es una variedad de grano amarillo duro, 
prolífica de ciclo medio, 160 días a la cosecha. Se formó un compuesto con 
una serie de colecciones de Centro América y el Caribe, que luego fue cruzado 
por Eto Blanco (DV-351). En las generaciones avanzadas se seleccionó para 
uniformizar el grano amarillo, y luego se seleccionó mazorca por surco durante 
4 ciclos para mejorar el rendimiento. 


DON MARSHALL, de Chimaltenango, Guatemala.- Variedad formada con materiales 
criollos colectados entre 1500-1800 msnm, en el Altiplano medio de Guatemala. 
Además tiene algo de material braquítico de Colombia. Es precoz, florea de 
90 a 100 días. Tiene grano amarillo semidentado. Después de recombinado se 
seleccionó con el método de selección familiar recurrente de medios 
hermanos,alternando con ciclos de selección de líneas S,. 


CAFIME, de Celaya, México.- Es el probador precoz. Es una variedad sintética 
derivada de 14 cruzas simples de líneas de Bolita 422. 


B32xB33, de Celaya, México.- Es el probador intermedio. Se derivó de dos 
líneas resistentes al carbón de la espiga, provenientes de H-353, este es un 
híbrido doble formado con dos líneas de la raza Tuxpeño y dos líneas de la 
raza Celaya. 


SSE3xSSE5, de Celaya, México.- Probador tardío que proviene del híbrido Pancho 
Villa, el cuál se formó de líneas provenientes de cruzas de maices braqui- 
ticos de los Estados Unidos, por Tuxpeño Norteño y Celaya. 


3.6 TESTERS 


In order to utilize the foreign germplasm, which as a rule does not adapt 
well out of their native land, and to enhance the utilization of heterosis 
in traditional agricultural regions which do not use hybrids, each region 
chose a tester to cross to the selected accessions of the same homologous 
area. Except for the Guatemala and Mexico regions, all others used the tester 
as a common check. 


Description of the testers is as follows: 
TESTERS OF HOMOLOGOUS AREA 2 


ICA V-303, from Medellin, Colombia. A composite formed with several Caribbean 
and Central American collections was crossed by Eto Blanco (DV-351). After 
recombining for several generations, 4 cycles of modified ear-to-row selection 
for yielding ability was done. 


DON MARSHALL, from Chimaltenango, Guatemala. A variety formed with native 
varieties from the Altiplano medio of Guatemala, collected between 1500-1800 
mast. Besides, it has some brachytic germplasm from Colombia. It is early 
flowering, about 90-100 days after planting. It has yellow semident kernels. 
After recombination, recurrent selection based on half sib progeny was done, 
alternating with S, line per se selection. 


CAFIME, from Celaya, Mexico. It is the early Mexican tester. It is a 
synthetic variety derived from 14 single crosses of Bolita 422 lines. 


B32xB33, from Celaya, Mexico. It is the medium Mexican tester. It is the 
single-cross of two smut (Ustilago maydis) resistant lines from H-353, which 
is a double hybrid formed with two lines of the Tuxpefio race and two lines of 
the Celaya race. 


SSE3xSSE5, from Celaya, Mexico. Late single-cross tester involving lines 


from the Pancho Villa Hybrid, which was formed with lines derived from USA 
brachytic corn belt dent varieties crossed by Tuxpeño Norteño and Celaya. 


aS 


PMV-580, de Caraz, Peru.- Es una variedad de granos opacos, proveniente de 
la Población J del CIMMYT. Se seleccionó fenotípicamente para grano harinoso 
tipo andino, y luego por selección mazorca por surco. Es resistente a 
enfermedades virósicas, por eso se adaptó muy bien a las condiciones de alta 
incidencia de enfermedades virósicas en la Sierra Baja del Perú. 


PROBADORES DEL AREA HOMOLOGA 3 


COMPUESTO 18, de Cochabamba, Bolivia.- Variedad de grano semidentado amarillo 
de tamaño grande. Adaptada a los valles templados de Bolivia entre 2000 a 

2700 msnm. El compuesto incluye germoplasma de las razas Kello, Morocho, 

Amarillo Calca, Ancho y Faja Maicera de los Estados Unidos. 


ICA V-453, de Río Negro, Colombia.- Variedad de grano blanco duro, de mazorcas 
largas, tallos vigorosos, aptos para asociarlos con frijol voluble. Es de 
ciclo tardío, 240 días a la cosecha. Se originó cruzando germoplasma de la 
raza Montaña por Kitale II, aplicando posteriormente selección mazorca por 
surco durante dos ciclos. 


CHIVARRETO, de Quezaltenango, Guatemala.- Variedades nativas colectadas en la 
región Quezaltenango, de 2200 a 2600 msnm. Tiene granos amarillos dentados. 
La inflorescencia femenina está lista a ser fecundada a los 135 días de la 
siembra. Ha sido seleccionada con el método de selección recurrente de 
familias de medios hermanos, alternando con evaluación perse de líneas S,. 


H-32(h), de Chapingo, México.- Es el probador precoz. Es la hembra del híbrido 
H-32, producido por 2 líneas con una y dos autofecundaciones de las razas 
Cónico y Chalqueño respectivamente. 


H-30(h), de Chapingo, México.- Probador intermedio, hembra del híbrido H-30, 
producida por dos líneas con una y tres autofecundaciones de Mich 21, accesión 
que pertenece al complejo racial Chalqueño-Cónico. 


H-129(h), de Chapingo, México.- Probador tardío, hembra del híbrido H-129, 
formado de 2 líneas de 3 y 4 autofecundaciones de un material colectado en 
Chapingo y de HGO 4. Es de la raza Chalqueño. 


PMV-580, from Caraz, Peru. Opaque variety from CIMMYT Population J. It was 
selected phenotypically to obtain the Andean type floury grain; and then it 
was selected for yield and adaptation using the modified ear-to-row selection 
method. Because it is resistant to virus diseases, it is well adapted to the 
virus endemic lowlands of the Peruvian Sierra. 


TESTERS OF HOMOLOGOUS AREA 3 


COMPUESTO 18, from Cochabamba, Bolivia. Semident yellow large kernel variety. 
Adapted to the temperate Bolivian Valleys from 2000 to 2700 masl. It has 
germplasm from Kello, Morocho, Amarillo Calca, Ancho and corn belt dent from 
USA. : 


ICA V-453, from Rio Negro, Colombia. White flint kernel variety with long 
ears, vigorous stalk adapted for intercropping with voluble bean. It is late; 
240 days from planting to harvesting. It was originated by crossing Montaña 
germplasm with Kitale II, followed by two cycles of ear-to-row selection. 


CHIVARRETO, from Quezaltenango, Guatemala. Landrace varieties from Quezalte- 
nango, collected from 2200 to 2600 masl. It has yellow dent kernels. It is 
late silking, about 135 days from planting. It has been selected using 
recurrent half sib family selection, alternating with S, line per se 
selection. 


H-32(h), from Chapingo, Mexico. It is the early Mexican tester. It is the 
female parent of the H-32 hybrid, which is a cross between two lines with one 
and two selfing generations from the Conico and Chalqueño races. 


H-30(h), from Chapingo, Mexico. It is the medium Mexican tester. It is the 
female parent of the H-30 hybrid, that is produced by crossing two lines with 
one and three selfing generations from Mich 21, which is an accession of the 
Chalqueño-Cónico racial complex. 


H-129(h), from Chapingo, Mexico. This late tester is the female of the H-129 
hybrid, formed with 2 lines which have been derived with 3 and 4 selfing 
generations from material collected in Chapingo and of HGO 4, a Chalqueño 
accession. 


16 


COMPUESTO AMARILLO DE ANCASH, de Carhuaz, PERU.- Es una variedad precoz de 
grano amarillo harinoso de tamaño grande. Es de la raza Ancashino. Se 
formó recombinando tres poblaciones: un sintético formado por líneas 
seleccionadas por habilidad Combinatoria General (PMS-635); el sexto ciclo 
de la selección masal de la variedad Amarillo de Ancash, y un sintético 
formado por líneas perse. El compuesto tiene varios ciclos de selección 
mazorca por surco. 


PROBADORES DEL AREA HOMOLOGA 4 


CHOCLERO 2, de Cochabamba, Bolivia.- Variedad de granos blancos, harinosos de 
tamaño grande. Es de ciclo tardío, adaptada a los valles templados centrales 
de Bolivia entre 2200 a 2900 msnm. Se originó recombinando las razas 
Hualtaco, Cuzco y algo de materiales de la Faja Maicera. Tiene 10 ciclos de 
selección combinada de medios hermanos. 


ICA V-508, de Bogotá, Colombia. - Variedad criolla obtenida de diferentes 
localidades del Municipio de Simijaca. Pertenece a la variedad Sagamoceño de 
la raza Cacao. Tiene granos amarillos manchados harinosos. Es tardío, 
produce a los 300 días de siembra; tiene tallos gruesos aptos para asociar 
con frijol voluble. Se usa para choclo, en alturas mayores a 2400 msnm. 


PMS-636, de Jauja, Perú.-Sintético formado después de dos ciclos de selección 
recurrente en base al comportamiento de las líneas perse de la cruza Blanco 
Urubamba x San Gerónimo. El sintético fue seleccionado mazorca por surco 
durante 7 ciclos, para tolerancia al frío. 


COMPUESTO AMARILLO DE ANCASH, from Carhuaz, Peru. This is an early variety 
with large floury yellow kernels. It belongs to the Ancashino race. It was 
formed by recombining three populations: a synthetic formed with lines 
selected for general combining ability (PMS-635); the cycle six of mass 
selection of the Amarillo de Ancash variety; anda synthetic formed with 
the lines from amarillo de Ancash. The composite was improved during several 
cycles of modified ear-to-row selection. 


TESTERS OF HOMOLOGOUS AREA 4 


CHOCLERO 2, from Cochabamba, Bolivia. This is a large white floury kernel 
variety. It is late, adapted to the temperate Bolivian Central Valleys from 
2200 to 2900 masl. It was originated by recombining the Hualtaco and Cuzco 
Bolivian races with corn belt dent germplasm. It had 10 cycles of half sib 
recurrent selection. 


ICA V-508, from Bogota, Colombia. This variety originated from different 
localities of the Simijaca Municipio. It belongs to the Sagamoceno variety of 
the Cacao race. It has spotted yellow floury kernels. It is late; 300 days 
from planting to harvesting. It has been selected for thick stalks because it 
is intercropped with voluble bean. It is used as 'choclo' in places higher 
than 2400 masl. 


PMS-636, from Jauja, Peru. A synthetic formed after two cycles of line 
recurrent selection from the Blanco Urubamba x San Geronimo variety cross. 
Ear-to-row selection for cold tolerance was used for 7 cycles. 


37 
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4, RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL AREA HOMOLOGA 2 





4.1 MATERIAL GENETICO 4.1 GENETIC MATERIALS 


La relación de experimentos del A.H.2 y el material genético probado se 
muestran a continuación: 


The list of the H.A. 2 experiments and the genetic materials tested are shown 
as follows: 


EXPERIMENTO 


EXPERIMENT 


03301102 


03301103 


03302204 


03302205 


05204109 


05204115 


COUNTRY 


COLOMBIA 


COLOMBIA 


COLOMBIA 


COLOMBIA 


GUATEMALA 


GUATEMALA 


LOCALIDAD 


LOCATION 


TULIO OSPINA 


TULIO OSPINA 


TULIO OSPINA 


TULIO OSPINA 


CHIMALTENANGO 


CHIMALTENANGO 


FECHA DE 
SIEMBRA 


PLANTING 
DATE 


15/09/90 


18/04/91 


15/10/91 


11/05/92 


07/05/92 


10/05/93 


TESTIGOS 


CHECKS 


ICA V-303 


DV-351 
ICA H-302 
ICA H-353 
HE-36 


DV-351 
ICA H-302 
ICA H-353 
HE-36 


DV-351 
ICA H-302 
ICA H-353 
HE-36 


8-71 

V-301 

DON MARSHALL 
HE-36 


DON MARSHALL 
C.AMA.COJ 
C.BCO.JJE 
C.BCO.PH 


PROBADOR 


TESTER 


ICA V-303 


ICA V-303 


ICA V-303 


DON MARSHALL 


MATERIAL GENETICO TESTIGOS FORANEOS 


GENETIC MATERIALS FOREIGN CHECKS 


29 accesiones superiores del A.H.2 
per se: 9 Colombia, 3 Guatemala 
15 Mexico, 2 Peru 


28 accesiones superiores del A.H.2 
per se y 29 mestizos: 9 Colombia, 
3 Guatemala, 15 Mexico, 2 Peru 


28 accesiones superiores del A.H.2 
per se y 29 mestizos: 9 Colombia, 
3 Guatemala, 15 Mexico, 2 Peru 


17 accesiones superiores del A.H.2 
per se y 29 mestizos: 9 Colombia, 
3 Guatemala, 14 Mexico, 2 Peru 


29 accesiones superiores del A.H.2 
per se: 10 Colombia, 3 Guatemala, 
12 Mexico, 4 Peru 


ICA V-303 de Colombia; 
H-511 de Mexico; 
PMV-580 y PMS-636 de Peru 


23 mestizos de superiores del A.H.2: 
8 Colombia, 3 Guatemala, 11 Mexico, 
1 Peru y perse: 3 Guatemala 


ICA V-301 de Colombia 





Zl: 


EXPERIMENTO 


EXPERIMENT 


06204113 


06204114 


06204115 


06204116 


06204117 


06204118 


06204119 


06204120 


06204121 


06204122 


08307218 


08312125 


Mestizos = 


PAIS 


COUNTRY 


MEXICO 


MEXICO 


MEXICO 


MEXICO 


MEXICO 


MEXICO 


MEXICO 


MEXICO 


MEXICO 


MEXICO 


Testcrosses 


LOCALIDAD 


LOCATION 


CELAYA 


ZAPOPAN 


CELAYA 


ZAPOPAN 


CELAYA 


ZAPOPAN 


CELAYA 


ZAPOPAN 


CELAYA 


ZAPOPAN 


CHIQUIAN 


FECHA DE 
SIEMBRA 


PLANT ING 


DATE 


21/04/90 


15/06/90 


25/04/90 


15/06/90 


25/04/90 


15/06/90 


23/04/91 


20/06/91 


23/04/91 


20/06/91 


24/10/91 


20/12/93 


TESTIGOS 


CHECKS 


H-311 


M-355 


H-311 


HV-313 
M-355 


V-385 
REMACO- 1 


M-355 
REMACO- 1 


Hoot 
HV-313 


HV-313 
REMACO- 1 


PMV-580 


C.AMA.ANC. 
PMS-636 


PROBADOR 


TESTING 


B32xB33 


B32xB33 


SSE3xSSE5 


SSE3xSSE5 


CAF IME 


CAF IME 


B32xB33 


B32xB33 


SSE3xSSE5 


SSE3xSSE5 


COMPUESTO 18 


PMV-580 


MATERIAL GENETICO 


GENETIC MATERIALS 
31 accesiones superiores del A.H.2 
per se de Mexico y mestizos 


31 accesiones superiores del A.H.2 
per se de Mexico y 31 mestizos 


31 accesiones superiores del A.H.2 
per se de Mexico y 31 mestizos 


31 accesiones superiores del A.H.2 
per se de Mexico y 31 mestizos 


34 accesiones superiores del A.H.2 
per se de Mexico y 28 mestizos 


34 accesiones superiores del A.H.2 
per se de Mexico y 27 mestizos 


25 mestizos del A.H.2: 10 Colombia, 
Guatemala, 6 Mexico, 6 Peru 


25 mestizos del A.H.2: 10 Colombia, 
Guatemala, 6 Mexico, 6 Peru 


25 mestizos del A.H.2: 10 Colombia, 
Guatemala, 5 Mexico, 7 Peru 


25 mextizos del A.H.2: 10 Colombia, 


Guatemala, 5 Mexico, 7 Peru 


33 accesiones per se y 10 mestizos de 
Colombia 


24 mestizos: 3 Bolivia, 
15 Mexico y 4 Colombia 


TESTIGOS FORANEOS 


FOREIGN CHECKS 


DON MARSHALL de Guatemala 
H-511 de Mexico 
ICA V-303 de Colombia 


ICA V-453 de Colombia 
H-32 de Mexico 
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4.2.1 RESULTADOS DE LAMP DE LA ETAPA 4 EN 
COLOMBIA | 
“ING. CARLOS DIAZ 
Jefe de Recursos Genéticos de Maíz 
Tulio Ospina ICA 


Apdo. Aéreo 51764 Medellin 
Medellin, COLOMBIA 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 
























PAIS: COLOMBIA REGION: MEDELLIN LOCALIDAD: C.I.TULIO OSPINA FECHA DE SIEMBRA: 15-09-90 EXPERIMENTO: 03301102 
NUMERO | % DE PLTAS. | DE PLTAS. | MAZ. ee RENDIMIENTO % DE TIPO |COLOR 
POR CAL. .|% SOBRE] HUME-| % DE DE DE 
ENTRADAS PLTAS. PLTA. si MAZ.|15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO [GRANO 
C.AMA.COJ. 
C.BCO.JJE 3 
C.BCO.PH 4 
CAU-454 5 
CAJ-086 5 
CHIH- 188 3 
CHIH-191 3 
CHIH-287 4 
CHIS-45 3 
DGO-28 3 
DGO- 159 3 
DGO-236 4 
HCO-70 2) 
HUI-317 6 
HUI -358 7 
HUI -386 6 
HUI -387 6 
HUI -388 6 
JAL-167B 3 
JAL-222 5 
NAR-481 G 
NAR-625 6 
NAY - 289 3 
SLP-146 6 
SLP-44 4 
SON- 24 3 
TAMS-119 7 
VAL -410 7 
VAL -418 7 
NUMERO 29 
MINIMO 3 
MAXIMO G 
PROMEDIO 4.9 : 
DLS(0.05) 1.4 2 
PROBADOR 
ICA V-303 7 3784 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: COLOMBIA REGION: MEDELLIN LOCALIDAD: C.I.TULIO OSPINA EXPERIMENTO: 03301102 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA. ) 


2 5.833 NS 2 671.111 NS 67831.544 NS 


















FUENTES DE VARIACION 





BLOQUES 

















279.664 ** 
hele EE) 3 





ACCESIONES PER SE (A) 
A vs T 


3439.245 ** 
96216952 


2438228.303 ** 
0.038 NS 


















ERROR 
TOTAL 


2.443 845.824 257640.947 








PROMEDIO 
Cave 
DLS(0.05) 


26 


PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: COLOMBIA REGION: MEDELLIN LOCALIDAD: C.I.TULIO OSPINA FECHA DE SIEMBRA: 18-04-91 EXPERIMENTO: 03301103 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO |COLOR 
POR | DE CAL. % SOBRE| HUME—| % DE DE DE 
ENTRADAS MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA |PLTAS. TUMB. | PLTA.[MACO.| MAZ.[15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO [GRANO 





C.AMA.COJ 0.6 5 2445 
C.BCO.JJE 152 if 5071 
C.BCO.PH 0.9 5 5675 
CAJ-086 ew 3 4450 
CHIH- 188 0.9 2 3589 
CHIH-191 0.8 le 3098 
CHIH-287 lee 3 4416 
CHIS-45 Wet! 4 4795 
DGO- 159 1.0 2 3146 
DGO-236 1.2 1 3701 
DGO-28 1.0 2 2508 
HUI-317 152 6 5653 
HUI-358 13 8 5906 
HUI-386 SA 8 5718 
HUI -387 hed 8 7601 
HUI -388 1.3 8 7679 
JAL-167B 1.0 4 3139 
JAL-222 et 5 2900 
MEX-43 0.9 2 3408 
NAR - 481 tha 8 6851 
NAR-625 Net 6 4611 
NAY - 289 0.6 3 3779 
SLP-146 lel 6 6196 
SLP-44 Tal 5 4601 
SON-24 ed 3 3134 
TAMS-119 Tel Y 6264 
VAL-410 13) 7 5860 
VAL-418 0.9 8 6227 
C.AMA.COJ MICA V-303 EC 7 7334 102 
C.BCO.JJE MICA V-303 Tat 8 6720 94 
C.BCO.PH \ICA V-303 1.1 8 5774 80 
CAJ-086 \ICA V-303 Us 6 7303 102 
CHIH-188 \ICA V-303 1.2 3 5520 77 
CHIH-191 MICA V-303 0.8 2 3145 44 
CHIH-287 MICA V-303 1.0 3 4671 65 
CHIS-45 MICA V-303 Tae 7 7922 110 
DGO-159 MICA V-303 131 5 5502 77 
DGO-236 MICA V-303 152 4 5165 72 
DGO- 28 MICA V-303 Wed Y 5935 83 
HCO-070 = \ICA V-303 dee 9 8397 117 
HUI-317 \ICA V-303 1.1 8 8191 114 
HUI-358  \ICA V-303 1.3 9 8708 121 








PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: COLOMBIA REGION: MEDELLIN LOCALIDAD: C.I.TULIO OSPINA FECHA DE SIEMBRA: 18-04-91 EXPERIMENTO: 03301103 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO 
TOTAL POR | DE CAL. 
MASC. | FEM. [PLAN MAZORCA|PLTAS.| QUEB.| TUMB.| PLTA.|MACO.| MAZ. 


TA 
273 












RENDIMIENTO 
% SOBRE 


% DE TIPO [COLOR 
HUME—| % DE DE DE 
15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO [GRANO 


















ENTRADAS 




































HUI-386 \ICA 1.1 
HUI-387 \ICA V-303 277 Vee 
HUI-388 \ICA V-303 1.2 
JAL-167B \ICA V-303 Vor 
JAL-222 \ICA V-303 died. 
MEX-43 \ICA V-303 eS) 
NAR-481  NXICA V-303 el 
NAR-625 \ICA V-303 1.1 
NAY-289 \ICA V-303 182 
SLP-146 \ICA V-303 ES 
SLP-44 MICA V-303 1.4 
SON- 24 MICA V-303 ie 
TAMS-119 \ICA V-303 nine 
VAL-410 \ICA V-303 1.4 
VAL-418 \ICA V-303 1.2 












NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 

DLS(0.05) 





PROBADOR 


ICA V-303 


263 





233 


CULTIVARES 





HE-36(T) 
ICA H-302 
ICA H-353 


78 252 
81 283 
80 278 


mou 
2 8 un 


28 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: COLOMBIA REGION: MEDELLIN LOCALIDAD: C.I.TULIO OSPINA EXPERIMENTO: 03301103 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) 


BLOQUES 1063258 5% 1237.909 NS 1811614.038 NS 





TESTCROSSES (C) CPA SHAN) Soh 749.634 NS 5951544.184 ** 
ACCESIONES PER SE (A) UE ITA 20) ecu 6962506.160 ** 
TESTIGOS (T) 3/35 1239.167 NS 309385.667 NS 


CANARY SET 191.004 1506.022 NS 29678001.551 ** 
Cvs A 03215 3949.211 * 226917082.580 ** 


ERROR 5.821 940.094 2231487.906 
TOTAL 


PROMEDIO 
ESVS 
DLS(0.05) 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: COLOMBIA REGION: MEDELLIN LOCALIDAD: C.I.TULIO OSPINA FECHA DE SIEMBRA: 15-10-91 EXPERIMENTO: 03302204 








RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
KGS/HA.|% SOBRE| HUME—| % DE DE DE 
15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO |GRANO 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. [GRADO 


TOTAL POR | DE CAL. 
ENTRADAS MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA|PLTAS. TUMB.| PLTA.|MACO.| MAZ. 
84 


C.AMA.COJ .6 
C.BCO.JJE 
C.BCO.PH 
CAJ-086 
CHIH-188 
CHIH-191 
CHIH-287 
CHIS-45 

DGO- 159 

DGO- 236 

DGO- 28 
HUI-317 
HUI-358 

HUI -386 

HUI -387 

HUI -388 
JAL-167B 
JAL-222 
MEX-43 

NAR-481 
NAR-625 
NAY - 289 
SLP-146 

SLP-44 

SON-24 
TAMS-119 
VAL-410 
VAL-418 
C.AMA.COJ \ICA 
C.BCO.JJE \ICA 
C.BCO.PH \ICA 
CAJ-086 MICA 
CHIH-188 \ICA 
CHIH-191 \ICA 
CHIH-287 \ICA 
CHIS-45 \ICA 
DGO-159 \ICA 
DGO-236 \ICA 
DGO-28 \ICA 
HCO-070 =\ICA 
HUI-317 \ICA 
HUI-358 \ICA 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: COLOMBIA REGION: MEDELLIN LOCALIDAD: C.I.TULIO OSPINA FECHA DE SIEMBRA: 15-10-91 EXPERIMENTO: 03302204 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO 
TOTAL POR | DE CAL. 
MASC. | Fem. [PLANTA MAZORCA|PLTAS. TUMB.| PLTA.|MACO. | MAZ. 


Cie 


.0 
3 
al 











RENDIMIENTO 
KGS/HA.|% SOBRE 


% DE TIPO [COLOR 
HUME—| % DE DE DE 
15% HUM.|PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO | GRANO 














ENTRADAS 
























HUI-386 \ICA V-303 
HUI-387 \ICA V-303 
HUI-388 MICA V-303 
JAL-167B \ICA V-303 
JAL-222 MICA V-303 
MEX-43 \ICA V-303 
NAR-481  NXICA V-303 
NAR-625 \ICA V-303 
NAY-289 \ICA V-303 
SLP-146 \ICA V-303 
SLP-44 \ICA V-303 
SON - 24 \ICA V-303 
TAMS-119 MICA V-303 
VAL-410 \ICA V-303 
VAL-418 MICA V-303 





1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


NNO=NNOODODO MN —= MN Um 


0 
un 








NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 

DLS(0.05) 























PROBADOR 


ICA V-303 











TESTIGO 
DV-351 


CULTIVARES 





: 8 

8 
1 if 
1 8 
1 8 


HE-36 233 
ICA H-302 252 
ICA H-353 230 





al 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: COLOMBIA REGION: MEDELLIN LOCALIDAD: C.I.TULIO OSPINA EXPERIMENTO: 03302204 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA. ) 


15.167 NS 1913.441 NS 29510053.763 ** 






















FUENTES DE VARIACION 





BLOQUES 







































TESTCROSSES (C) ISTaS4eue* 1226.724 * 3165082.102 ** 
ACCESIONES PER SE (A) RIMAS Re 4656.382 ** 4887314.815 ** 
TESTIGOS (T) 2.900 NS 394.167 NS 2935666.667 ** 
Cet ARs Y SAT 368.208 ** 608.610 NS 19715096 .965 ** 


Cvs A 0.747 NS 4108.643 39532598.807 ** 














ERROR 
TOTAL 


5.320 684 .069 730108 .408 





PROMEDIO 
CAVA 
DLS(0.05) 


Eye 


PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: COLOMBIA REGION: MEDELLIN LOCALIDAD: C.I.TULIO OSPINA FECHA DE SIEMBRA: 11-05-92 EXPERIMENTO: 03302205 





NUMERO | % DE PLTAS. | DE PLTAS. | MAZ. |GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO | COLOR 
TOTAL POR | DE | CAL. .|% SOBRE] HUME-| % DE | DE | DE 
ENTRADAS ae PLANTA [MAZORCA |PLTAS. PLTA.|MACO.| MAZ.|15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO |GRANO 
C.AMA.COJ 87 0.8 4 
CABCONUJE 87 1.2 7 
CAJ-086 73 1.0 4 
CHIH-188 63 14 3 
CHIH-45 76 1.1 6 
C.BCO.PH 83 130 6 
HUI-317 83 1% 6 
HUI -358 83 1.0 6 
HUI -386 81 1.0 5 
HUI -387 84 1.4 6 
HUI -388 84 1.4 6 
NAR-481 85 1.0 6 
SLP-146 90 0.9 5 
SLP-44 75 1.0 5 
TAMS- 119 83 1.1 6 
VAL-410 82 me 6 
VAL-418 88 1.0 6 
C.AMA.COJ MICA V-303 82 lee 8 
C.BCO.JJE \ICA V-303 83 1.0 7 
C.BCO.PH \ICA V-303 82 at 8 
CAJ-086 \ICA V-303 75 ted 7 
CHIH-188 \ICA V-303 65 1.0 5 
CHIH-191 MICA V-303 59 1.0 4 
CHIH-287 \ICA V-303 69 1.1 5 
CHIS-45 MICA V-303 77 1.0 6 
DGO- 159 MICA V-303 73 1.2 Tf 
DGO-28 ICA V-303 71 1.0 6 
HCO-070 MICA V-303 79 he 6 
HUI-317 MICA V-303 83 We 7 
HUI-358  \ICA V-303 81 1.3 7 
HUI-386 \ICA V-303 82 1.3 Y 
HUI-387 MICA V-303 82 Aas 7 
HUI-388 \ICA V-303 81 1.5 7 
JAL-1678 MICA V-303 73 0.9 6 
JAL-222 MICA V-303 73 23 6 
MEX-43  NICA V-303 77 1.4 5 
NAR-481 MICA V-303 82 13 7 
NAR-625 MICA V-303 83 1.0 7 
NAY-289 MICA V-303 82 1.1 7 
SLP-146 MICA V-303 82 1.2 6 
SLP-44 MICA V-303 74 1.1 6 
SON-24  \ICA V-303 69 1.0 6 











PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: COLOMBIA REGION: MEDELLIN LOCALIDAD: C.I.TULIO OSPINA FECHA DE SIEMBRA: 11-05-92 EXPERIMENTO: 03302205 
MAZ. [GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO |COLOR 
POR | DE HUME—| % DE DE 


PLTA.|MACO.| MAZ DAD | GRANO|GRANO |GRANO 


ENTRADAS 





82 
81 
80 


TAMS-119 MICA V-303 
VAL-410 \ICA V-303 
VAL-418 \ICA V-303 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 
PROBADOR 
ICA V-303 
TESTIGO 
ICA H-302 


O 
> 


0 
. E 
—» —» 09 UH UN 

















m 








CULTIVARES 

HE 36 1.0 
ICA H-353 eat 
MB 340 0.9 
MB 341 ae 
MB 342 e 
MB 343 tet! 
MB 39111C1 155 
VE 32 1.0 
VE 33 Vet 
VE 34 1.4 











ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 
PAIS: COLOMBIA REGION: MEDELLIN LOCALIDAD: C.I.TULIO OSPINA EXPERIMENTO: 03302205 
DIAS-FLORACION FEMENINA | PESO DE GRANO (KGS/HA. ) 


BLOQUES 9.304 NS 5590739.542 ** 


TESTCROSSES (C) e 2382511.047 ** 
ACCESIONES PER SE (A) IS VÍ 2532255.343 ** 
TESTIGOS (T) 7.967 889715.140 NS 


Cate A evs AT 313.338 12021212.414 ** 
Cvs A 639.204 45452378.909 ** 


ERROR 3.042 806181.105 
TOTAL 


PROMEDIO 
COME 
DLS(0.05) 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAIS: COLOMBIA REGION: C.I. TULIO OSPINA PROBADOR: ICA V-303 EXPERIMENTOS: 03301103, 03302204, 03302205 


% DE | DIAS-FLORACION MOON % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
GERMI - NUMERO HAZ. | GRADO | CAL % DE % DE 
ENTRADAS a arca NASCS PLANTA | MAZORCA aa QUE TUNE A o | id KGS/ HAS [$2 "SOBRES | Wintad [hc ee 
: : 15% HUM | PROBADOR 


C.AMA.COJ MICA V- 
C.BCO.JJE MICA V- 
C.BCO.PH \ICA V- 
CAJ-086 \ICA V- 
CHIH-188 \ICA V- 
CHIH-191 \ICA V- 
CHIH-287 \ICA V- 
CHIS-45 \ICA V- 
DGO-159 =\ICA V- 
DGO-28 \ICA V- 
HCO-070  XICA V- 
HUI-317 MICA V- 
HUI-358 \ICA V- 
HUI-386 \ICA V- 
HUI-387 \ICA V- 
HUI-388 \ICA V- 
JAL-167B \ICA V- 
JAL-222 \ICA V- 
MEX-43 MICA V- 
NAR-481 — NXICA V- 
NAR-625 \ICA V- 
NAY-289 \ICA V- 
SLP-146 \ICA V- 
SLP-44 \ICA V- 
SON-24 \ICA V- 
TAMS-119 MICA V- 
VAL-410 \ICA V- 
VAL-418 \ICA V- 


A ES SS SS A E EAN A ES SEQ EI ES CARES (ey 2.2 BANE AS 
A A ENE AA NN 
09 09 Y Y 0 Y Y 09 09 UN Os Os 09 09 09 09 Y 09 Y Os Y UN Es UN Y 09 09 09 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 


PROBADOR 
ICA V-303 


CULTIVARES 
HE-36 


80 
ICA H-302 80 
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ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 


PAIS: COLOMBIA PROBADOR: ICA V-303 EXPERIMENTOS: 03301103, 03302204, 03302205 


os oe ed DIAS-FLORACION FEMENINA ALTURA DE PLANTA MAZ. POR PLANTA CAL MAZ PESO DE GRANO (KGS/HA. ) 
2 1 2 e 


LOCALIDADES (LOC.) 914.08 ** ZTE Shes - 1687 NS 2 ** 131,339, 794 
6 4 6 tek 6 
27 ue 27 
54 =x 54 
162 
251 





























BLOQUES/LOC. 55 00Rrs 6 .0389 * 7,396,653 






























TESTCROSSES (C) 
LOCA <5 


27 
54 


27 
27 


1346 * 
581 * 


27 
54 


.0905 ** 
As 













8,612,948 
1,302,929 















ERROR 162 108 736 162 .0175 1,516,360 








TOTAL 251 167 251 


EN 


PROYECTO LAMP EVALUCAION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAIS: COLOMBIA REGION: MEDELLIN PER SE EXPERIMENTOS: 03301102, 03301103, 03302204 


DIAS- ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
FLORACION NUMERO MAZ. GRADO CAL % DE % DE TIPO DE COLOR 
TOTAL POR DE MAZ HUMEDAD GRANO | GRANO DE 
MASC. FEM. PLANTA | MAZORCA PLTAS. QUEB. TUMB PLTA. MACO. KGS/HA. | % SOBRE GRANO 
15% HUM | PROBADOR 















ENTRADAS 















C.AMA.COJ 
C.BCO.JJE 
C.BCO.PH 
CAJ-86 
CHIH- 188 
CHIH-191 
CHIH-287 
CHIS-45 
DGO-28 
DGO-159 
DGO- 236 
HUI -317 
HUI-358 
HUT -386 
HUI -387 
HUI -388 
JAL-167B 
JAL-222 
NAR-481 
NAR-625 
NAY - 289 
SLP-146 
SLP-44 
SON- 24 
TAMS-119 
VAL-410 
VAL-418 































3 => eS ee OO em SS OO SS eS mS ms SS OO mS |S CO 2» O 
ONTO02>20>=>NNONASWNNNAOOS 02020 
NA Y E £ 0 Y0UuUIdO Y Y] Y YO E Eee E E WN Ur Os Y UN 






NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 

DLS(0.05) 







PROBADOR 


ICA V-303 
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ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 


PAIS: COLOMBIA PROBADOR: PER SE EXPERIMENTOS: 03301102, 03301103, 03302204 


FET DIAS-FLORACION FEMENINA ALTURA DE PLANTA MAZ. POR PLANTA CAL MAZ PESO DE GRANO (KGS/HA. ) 
2 2 1 2 2 


LOCALIDADES MA) LOS .0040 NS 41.94 ** 62762300185 


BLOQUES (LOC.) 6 16254 6 267 NS 4 -0612 * 6 -(7 NS 6 3,645,420 ** 


ACCESSIONES (A) 26 642.74 ** 26 poh ls). hs 26 CLON 26 ZA 26 RAY ke 
LOCA 52 (ad) Ste 52 1204 * 26 Ue) GF 52 ase the 52 2,216,428 ** 


ERROR 156 3.54 156 823 104 .0217 156 1.10 156 873,050 
TOTAL 242 242 





SVE, 


0 
7 alo” [ UN 


¡ola ARO 


wins 


p 
| 
c 
aa o O, 4 FA 
; Y 
, we 
: 2 ted y ka ES | 
p* ae vs i. 
ae oat htm p> ES 
LA E +17 
i Y a dl y a 
E A A | 
W e y pal O DAR “on 
] sR red 
| be Of Fee 
=} 4 Es: y NN 
e 





. . - y ae 
. | Por -_ «Ml = ; 
ees: Ñ E E E Mi 4 EN o e 


4.2.2 RESULTADOS DE LAMP DE LA ETAPA 4 EN 
GUATEMALA 


ING. MARIO FUENTES 


Genetista del Programa de Maiz 
Instituto de Ciencia y Tecnologia Agricolas (ICTA) 
Km 21.5 Carretera Amatitlan 
- Barcenas, Villa Nueva 
Guatemala, C.A., GUATEMALA 





PROYECTO LAMP 


PAIS: GUATEMALA 


ENTRADAS 


ANC-105 
C.AMA.COJ 
C.BCO.JJE 
C.BCO.PH 
CAU-454 
CHIH-188 
CHIH-191 
CHIH-301 
COAH-25 
DGO- 236 
HGO-40 
HUI-317 
HUI-358 
HUI -386 
HUI -387 
HUI -388 
JAL-167B 
LIM-13 
LIM-36 
LIM-86 
NAR-481 
NAR-625 


NAY-289 
NAY -318 
PUE-1 
SLP-44 
TAMS-119 
VAL-410 
VAL-418 





NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 


CULTIVARES 
BARCENAS 71 
COM2xV-301 
DON MARSHALL 
H-511 
ICA V-303 
PMS-636 
PMV-580 





REGION: CHIMALTENANGO 


DIAS-FLORACION ALTURA 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


LOCALIDAD: CHIMALTENANGO 


MASC. ae PLANTA 


NUMERO 





TOTAL 
MAZORCA|PLTAS. 





% DE PLTAS. 
QUEB.| TUMB. 


PROMEDIOS POR ENTRADA. 


FECHA DE SIEMBRA: 07-05-92 


MAZ. |GRADO 
POR | DE CAL. 
PLTA. |MACO. | MAZ. 


RENDIMIENTO 





15% HUM. |PROBAD. 





EXPERIMENTO: 05204109 


% DE 
HUME—| % DE DE DE 
DAD | GRANO|GRANO [GRANO 

















150 88 29 0 > 2 1091 
240 130 40 0 5 6 5821 
230 135 46 0 11 6 6065 
230 133 45 1 2 5 5934 
130 45 20 0 5 3 700 
113 40 5 5) 7 3 809 
100 40 EY 3 7 4 697 
WS 30 29 0 0 2 678 
98 30 32 We 15 2 396 
113 50 38 17 10 3 480 
153 80 37 0 8 4 1881 
WE 103 39 2 3 4 2598 
PS 80 34 0 6 4 1469 
133 53 20 0 0 4 843 
170 68 24 0 0 5 1653 
143 65 33 0 5 4 1314 
135 53 37 3 0 2 742 
125 38 21 0 0 5 837 
158 90 30 0 0 3 1035 
168 75 36 0 0 4 2316 
180 90 42 0 0 3 2652 
150 73 it S 9 4 1645 
165 78 42 0 3 2) 2623 
183 95 41 0 1 6 2877 
168 93 44 0 3 4 1929 
163 83 44 1 1 5 2504 
183 80 39 1 1 5 3102 
150 70 31 18 6 5 2003 
158 78 13 0 0 5 648 
29 29 29 29 29 29 29 
98 30 13 0 0 2 396 
183 103 44 18 15 6 3102 
156.1 74.5 | 33.7 2.2 3.7 SN ERA 
42.4 orate) Ih AAs |p Gere aA ats |) Uses! 
200 108 37 0 11 6 3451 
198 90 41 1 al > 4480 
198 93 49 1 0 if 5299 
153 75 20 0 0 5 1096 
135 78 18 4 4 4 834 
93 35 13 0 5 4 452 
165 68 39 6 4 6 2984 
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ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: GUATEMALA 


REGION: CHIMALTENANGO LOCALIDAD: CHIMALTENANGO 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA 
C.M. 


BLOQUES 


1.103 NS 10.776 NS 


ACCESIONES PER SE(A) ANIMAN EA 256329 CS 


ERROR 


PROMEDIO 
C.V. 
DLS(0.05) 


4.961 428.633 





EXPERIMENTO: 05204109 


PESO DE GRANO (KGS/HA. ) 


2 Berd 


bo 

1 311569 NS 
28 5029688 ** 
28 589381 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: GUATEMALA REGION: CHIMALTENANGO LOCALIDAD: CHIMALTENANGO FECHA DE SIEMBRA: 10-05-93 EXPERIMENTO: 05204115 


DIAS- FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. aro RENDIMIENTO 
TOTAL POR CAL. . |% SOBRE Pine % DE 
Tey DAD | GRANO ite att 





ENTRADAS 








= 


— AAWFEUWNWEWONMH FOF AHANNMNNWUUSL 
— RS = = = = ONO=->22O0000 =>» Aa ON fF ma aS a WN > 





UU EEE LLL HSUYNFUUNEHUARHLHKL LW 








C.AMA.COJ \DON MARSHALL 
C.BCO.JJE \DON MARSHALL 
C.BCO.PH \DON MARSHALL 
CAU-454 \DON MARSHALL 
CHIH-188 \DON MARSHALL 
CHIH-191 \DON MARSHALL 
CHIH-301 \DON MARSHALL 
DGO-236 \DON MARSHALL 
H-511 \DON MARSHALL 
HGO-40 \DON MARSHALL 
HUI-317 \DON MARSHALL 
HUI-358 \DON MARSHALL 
HUI-386 \DON MARSHALL 
HUI-387 \DON MARSHALL 
JAL-167B \DON MARSHALL 
LIM-86 \DON MARSHALL 
NAR-481 \DON MARSHALL 
NAR-625 \DON MARSHALL 
NAY-289 \DON MARSHALL 
NAY-318 \DON MARSHALL 
PMV-580 \DON MARSHALL 
PUE- 1 \DON MARSHALL 
SLP-44 \DON MARSHALL 
TAMS-119 \DON MARSHALL 
VAL-418 \DON MARSHALL 











MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA|PLTAS.| QUEB.| TUMB.| PLTA. MAZ.|15% HUM. |PROBAD. 


NUMERO 25 25 

MINIMO 0 3 

MAXIMO 106 11 8 6 111 
PROMEDIO 98.2 45.6 3.8 he? 4.5 75 
DLS(0.05) 6.5 6.8 ath 0.9 
PROBADOR 

DON MARSHALL 102 257 153 53 5 8675 100 
CULTIVARES 

C.AMA.COJ 106 283 160 55 9 2 4 115 
C.BCO.JJE 105 282 163 Sb: 5 1 5 113 
C.BCO.PH 106 287 172 56 7 1 4 112 
ICA V-301 106 277 152 51 4 1 4 102 
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ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: GUATEMALA REGION: CHIMALTENANGO LOCALIDAD: CHIMALTENANGO EXPERIMENTO: 05204115 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) 
ATEO a ee 


BLOQUES 2 3.720 234.333 2 202.333 
24 1047.167 
48 450.250 
74 










FUENTES DE VARIACION 






















TESTCROSSES (C) 24 142.309 2033.972 


ERROR 48 5.484 48 419.056 


TOTAL 74 74 





PROMEDIO 
CSV 
DLS(0.05) 
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4.2.3 RESULTADOS DE LAMP DE LA ETAPA 4 EN 


MEXICO 


DR. FRANCISCO CARDENAS 


Jefe del Programa de Recursos Genéticos - INIFAP 
Apdo. 10 | 
Chapingo, México 
MEXICO 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA FECHA DE SIEMBRA: 21-04-90 EXPERIMENTO: 06204113 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO} % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
TOTAL POR | DE CAL % SOBRE| HUME-| % DE DE DE 













ENTRADAS | wasc. | FEM. | PLANTA |MAZORCA|PLTAS. PLTA.|MACO.} MAZ.|15% HUM.|PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO |GRANO 
CHIH- 188 69 67 8 9 Tat 6 
CHIH-190 70 66 8 1.1 5 
CHIH-191 67 67 Y 1.0 5 
CHIH-287 61 Us 1 Vet 6 
CHIH-75 60 97 7 1.3 7 
CHIS-301 62 86 5 1%] 7 
CHIS-45 67 92 9 2 Fe 
COAH-21 76 89 7 1.1 7 
COAH- 25 68 68 9 Ted 2 5 
COAH-5 68 86 5 jet 2 7 
DGO- 147 65 83 7 102 2 7 
DGO- 157 68 85 6 1.0 2 6 
DGO- 159 71 66 7 1.0 2 6 
DGO-187 US 79 4 1.0 2 7 
DGO- 236 70 73 6 1.0 2 5 
DGO-28 67 we 7 1.0 1 5 
DGO-32 75 86 7 Amal 7 
HGO-40 66 89 8 1 7 
JAL-167B 61 85 2 Te 7 
JAL-222 60 76 5 0.9 6 
JAL-631 65 86 5 1.3 6 
MOR- 162 61 93 6 1.0 i 
NAY - 289 63 98 8 7 7 
NAY-318 72 97 5 Tea 7 
PUE-1 71 93 6 Ae 7 
PUE-4 67 95 6 VEZ 7 
SLP-146 64 100 9 1.1 7 
SLP-19 67 81 3 1.0 7 
SLP-44 68 90 3 1.0 7 
SON- 24 48 83 2 152 5 
TAMS-119 60 95 7 152 7 
CHIH-188 \B32xB33 76 19 5 150 7 
CHIH-190 \B32xB33 78 77 6 1.0 7 
CHIH- 191 \B32xB33 65 79 5) 1.0 7 
CHIH-287 \B32xB33 as 82 4 1.0 7 
CHIH-75 \B32xB33 66 94 5 Vee 8 
CHIS-301 \B32xB33 74 87 4 1.1 8 
CHIS-45 \B32xB33 78 91 5 0 8 
COAH- 21 \B32xB33 61 90 6 1.0 8 
COAH-25 \B32xB33 17 78 7 0.9 7 
COAH-5 \B32xB33 70 87 7 0.9 8 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA FECHA DE SIEMBRA: 21-04-90 EXPERIMENTO: 06204113 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. [GRADO 
TOTAL POR | DE CAL. 
MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA|PLTAS.| QUEB.| TUMB.| PLTA.|MACO. | MAZ. 
84 i 












RENDIMIENTO % DE TIPO | COLOR 
KGS/HA.|% SOBRE| HUME-| % DE DE DE 
15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO |GRANO 






























ENTRADAS 























DGO-147  1B32xB33 88 326 1.0 8 
DGO-157  1B32xB33 90 332 5 1.0 8 
DGO-159  1B32xB33 80 300 4 15 8 
DGO-187  1B32xB33 87 309 4 1.0 8 
DGO-236  1B32xB33 82 325 4 1.1 7 
DGO-28  1B32xB33 88 320 6 1.0 8 
DGO-32  1B32xB33 93 346 6 1.1 8 
HGO-40  1B32xB33 93 341 5 a2 8 
JAL-167B \B32xB33 92 334 4 heat 8 
JAL-222  \B32xB33 85 319 4 0.9 8 
JAL-631  1B32xB33 91 335 0 15) 8 
MOR-162 1B32xB33 93 355 7 Hed 8 
NAY-289  1B32xB33 97 350 6 1.0 8 
NAY-318  1832xB33 98 361 4 jee 8 
PUE-1 \B32xB33 96 355 5 1.0 8 
PUE-4 \B32xB33 96 366 4 1.0 8 
SLP-146  1B32xB33 98 354 8 1.2 8 
SLP-19 — 1B32xB33 90 325 6 Pe 8 
SLP-44  \B32xB33 95 330 2 1.0 8 
SON-24  \B32xB33 88 332 3 1.0 8 
TAMS-119 \B32xB33 96 325 7 0.9 8 
NUMERO 62 62 2 62 
MINIMO 69 244 0.9 5 
MAXIMO 104 376 1.4 8 
PROMEDIO (C) 90 329 1.0 8 
PROMEDIO (A) 88 314 15 6 
DLS(0.05) (C) 3 25 0.2 1 
DLS(0.05) 4 25 0.2 1 
247 5.3 1.4 571 
20% 5.6 : E 2.6 8.3 
PROBADOR 
B32xB33 95 305 
TESTIGO 
H-311 93 291 149 41 7 





ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA EXPERIMENTO: 06204113 


>] IAE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA A as DE MAZORCA 


BLOQUES / LOC. (C) 440.67 ** (TSB he 
BLOQUES / LOC. (A) 614.13 ** (ARNOT As 
TESTCROSSES (C) 94.08 * TZN oa 
ACCESIONES PER SE (A) 120.63 NS 426.60 ** 
TESTIGOS (T) 

C+A vs T 

Cvs A 

ERROR (C) 

ERROR (A) 












NUMERO DE PLANTA % DE PLANTA QUEB. % DE PLANTA TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 











FUENTES DE VARIACION 





























BLOQUES / LOC. (C) 95.36 NS 26.97 NS 85.45 NS -0104 NS 
BLOQUES / LOC. (A) 15298 = 28.61 NS 16.50 NS .0467 NS 
TESTCROSSES (C) 46.28 NS 33.46 NS 1841585" 023153 






ACCESIONES PER SE (A) 53.25 NS 20.63 NS 
TESTIGOS (T) 
C+A vs T 
Cvs A 
ERROR (C) 


ERROR (A) 


468.30 ** 056205 





















CALIDAD DE MAZ. PESO DE GRANO (KGS/HA. ) % DE HUMEDAD % DE GRANO A A 
dl o e la e Edo JESSE ES 16 
8.59 NS 


.2796 NS 3,281,308 N 4.15 NS 





FUENTES DE VARIACION 










BLOQUES / LOC. (C) 













BLOQUES / LOC. (A) .3513 NS 4,758,028 .. 27.84 NS 
TESTCROSSES (C) .4866 ** 2,521,147 * 11.34 NS 
ACCESIONES PER SE (A) 1.9330 ** 2,709,452 ** 42.26 ** 









TESTIGOS (T) 
C+A vs T 
Cvs A 

ERROR (C) 
ERROR (A) 


1,403,650 NS 
ION, 20 ee 
DOBLE 

1,320,156 
807,735 












Sul 


PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO 


ENTRADAS 















































CHIH- 188 
CHIH-190 
CHIH-191 
CHIH-287 
CHIH-75 
CHIS-301 
CHIS-45 
COAH-21 
COAH-25 
COAH-5 
DGO- 147 
DGO- 157 
DGO- 159 
DGO- 187 
DGO-236 
DGO-28 
DGO-32 
HGO-40 
JAL-167B 
JAL-222 
JAL-631 
MEX-355 
MOR - 162 
NAY-289 
NAY-318 
PUE-1 
PUE-4 
SLP-146 
SLP-19 
SLP-44 
SON-24 
TAMS-119 
CHIH-188 
CHIH- 190 
CHIH-191 
CHIH-287 
CHIH-75 
CHIS-301 
CHIS-45 
COAH-21 
COAH-25 





\B32xB33 
\B32xB33 
\B32xB33 
\B32xB33 
\B32xB33 
\B32xB33 
\B32xB33 
\B32xB33 
\B32xB33 


REGION: CELAYA LOCALIDAD: ZAPOPAN 


DIAS—FLORACION ALTURA 


AZORCA|PLTAS. 


— 
Cc 
= 
ao 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 






PROMEDIOS POR ENTRADA. 







PLTA. 





ins) 
FWENANUDWOAO 


aN es ayy 
AWN AUW = 


= 
o 











2 UN == 0NNNONNdWauw a yn O Lan E2N> ay» yasO- ON 





0000000 ==0000000000==00000-=0=00000000=000 
CO Taare tien ac Pee cil CH AO mr Ce O O ee A 


OODONODWOODOOONNOANNWADDDODONNDOOBDONVDODBDOANNOCOOO 








FECHA DE SIEMBRA: 


GRADO 
DE CAL. 
MACO. | MAZ. 


Y] Y Y Y 0 YA Y Y Y Y UIOr0r Y Or 0s 09 05 09 09 Y UT ON Os Y Os Os Os Os Os Os Y Os Y Y UN Os UN UN Qs UN 


4603 
3649 
3676 
4573 
5662 
3120 
4924 
6354 
3073 
6325 
5466 
5389 
4418 
5421 

5422 
4002 
7158 
4047 
3585 

3929 
7754 
8122 
6590 
6915 
6730 
4094 
5576 
5600 
4863 
6512 
3296 
5936 
7705 
7489 
7170 
7611 

7846 
8211 

7200 
8047 
5797 


15-06-90 







RENDIMIENTO 
% SOBRE| HUME— 
15% HUM. |PROBAD. 


97 
95 
90 
96 
99 
104 
91 
102 


EXPERIMENTO: 06204114 


% DE 


TIPO |COLOR 
% DE DE DE 
GRANO|GRANO |GRANO 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: ZAPOPAN FECHA DE SIEMBRA: 15-06-90 EXPERIMENTO: 06204114 


GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
DE CAL. % SOBRE| HUME—| % DE DE DE 
. [MACO. | MAZ.|15% HUM. [PROBAD. GRANO|GRANO [GRANO 
|| 






























































ALTURA 


PLANTA |MAZORCA|PLTAS. 


% DE PLTAS. 


QUEB.| TUMB. 


ENTRADAS 














COAH-5 \B32xB33 
DGO-147 \B32xB33 
DGO-157 \B32xB33 
DGO-159 \B32xB33 
DGO-187 \B32xB33 
DGO-236 \B32xB33 
DGO- 28 \B32xB33 
DGO-32 \B32xB33 
HGO-40 \B32xB33 
JAL-167B \B32xB33 
JAL-222 \B32xB33 
JAL-631 \B32xB33 
MOR-162 \B32xB33 
NAY-289 \B32xB33 
NAY-318  \B32xB33 
PUE-1 \B32xB33 
PUE-4 \B32xB33 
SLP-146 \B32xB33 
SEPSIS \B32xB33 
SLP-44 \B32xB33 
SON- 24 \B32xB33 
TAMS-119 \B32xB33 


0 0 





WNNA]WENNWWAWNW =] |] AQ ONN — MN 
0o0-=-=000000=000===00000 
A A a CIO dash ue rh Pek ey orn . 

















NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO (C) 
PROMEDIO (A) 
DLS(0.05)(C) 
DLS(0.05)(A) 
ESVIF(C) 

C.V. (A) 


o 


E =MNuUNnNmNnNOoOwW 





OORUIZORMA | NNANODODUUAROCOANWWNWRADRDOSO 
OWN=BDOAW | DRODDODDDRDODDDOOODNNO 


06o0ooo—-o0o0 


EA 
E 


NO 
NW 
—, 





0 Y 
aad Oo 
CON =| A@AANDUW |] NAONMNNOONNNANANNNANNNNO 






PROBADOR 


832xB33 41 88 291 130 41 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 
PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: ZAPOPAN EXPERIMENTO: 06204114 


PARA DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA PR MAZORCA 


BLOQUES / LOC. (C) . 3062 * 
BLOQUES / LOC. (A) 5 : > 1439 


TESTCROSSES (C) o . ‘ 1406 

ACCESIONES PER SE (A) e e : 5134 

TESTIGOS (T) 

C+A vs T E 89.12 

C vs A a 11818.32 

ERROR (C) De. : A 322 

ERROR (A) 3 : . 444 


NUMERO DE PLANTA % DE PLANTA QUEB. % DE PLANTA TUMB. MAZ. POR PLANTAS 
3 
3 








GRADO DE MACOLL. 














FUENTES DE VARIACION 





.0280 ** 
.0329 NS 
CUBES bt? 
.0416 ** 






BLOQUES / LOC. (C) 
BLOQUES / LOC. (A) 
TESTCROSSES (C) 
ACCESIONES PER SE (A) 
TESTIGOS (T) 

C+A vs T 
Cvs A 
ERROR (C) 
ERROR (A) 







30 
30 





















CALIDAD DE MAZ. PESO DE GRANO (KGS/HA.) % DE HUMEDAD % DE GRANO ef 














FUENTES DE VARIACION 

























BLOQUES / LOC. (C) .0645 NS da UD) + 
BLOQUES / LOC. (A) .0511 NS 1,354,822 NS 
TESTCROSSES (C) sordos tt 3,298,197 Stes 


ACCESIONES PER SE (A) ¡ESO ley Se 6,654,902 
TESTIGOS (T) 
C+A vs T 
Cvs A 

ERROR (C) 


ERROR (A) 














7,905,601 ** 
46,968,935 ** 
800, 706 
858,678 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA PROBADOR: B32xB33 EXPERIMENTOS: 06204113, 06204114 


DIAS- ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
TOTAL POR HUME GRANO 
ENTRADAS MASC. FEM. PLANTA MAZORCA PLTAS. QUEB. TUMB PLTA. % SOBRE DAD 
PROBADOR 
79 A 


CHIH-188 \B32xB33 
CHIH-190 \B32xB33 
CHIH-191 \B32xB33 
CHIH-287 \B32xB33 
CHIH-75 \B32xB33 
CHIS-301 \B32xB33 
CHIS-45 \B32xB33 
COAH-21 \B32xB33 
COAH-25 \B32xB33 
COAH-5 \B32xB33 
DGO-147 \B32xB33 
DGO-157 \B32xB33 
DGO-159 \B32xB33 
DGO-187 \B32xB33 
DGO-236 \B32xB33, 
DGO-28 \B32xB33 
DGO-32 \B32xB33 
HGO-40 \B32xB33 
JAL-167B \B32xB33 
JAL-222 \B32xB33 
JAL-631  \B32xB33 
MOR-162 \B32xB33 
NAY-289 \B32xB33 
NAY-318 \B32xB33 
PUE-1 \B32xB33 
PUE-4 \B32xB33 
SLP-146  \B32xB33 
SLP-19 \B32xB33 
SLP-44 \B32xB33 
SON- 24 \B32xB33 
TAMS-119 \B32xB33 


—_ _— — —_ 
BONFNH-WOUNWAADAANAOWOAALANNA 


NNFADONUUSNONUAUOOFUAWDOANALFWUOODO® 
OO ya a SS A» = 2) OC 2») aS OO >» = aS aS a = | = 2 OO HH CO oa a a= a = a 
ae ee ee re hs te ee A Wa pect OC em Geli ribet Ob) iG 
oooooo0ocowoonoocoooo°oo°oeo0o0o0 0~nuoncnoooo0o 


NUMERO 31 31 31 
MINIMO 53 Td 79 
MAXIMO 61 93 96 
PROMEDIO Bild 86 88 
DLS(0.05) 


7 3 3 
PROBADOR 
B32xB33 52 91 93 298 143 
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ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 
PAIS: MEXICO PROBADOR: B32xB33 EXPERIMENTOS: 06204113, 06204114 


% DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZACORA 
1 1 1 


LOCALIDADES (LOC.) ZIRE) Ste 256515 05* 704.53 ** 80712 ** 80965 ** 


BLOQUES / LOC. ZAC 6 alta ‘hay 6 S.0 1 6 1909 ** il 


TESTCROSSES (T) SANS 30 1882/0 axe 30 AN adios 30 2OC Sian Le 
LOC et 45.06 ** 30 COLES ds 30 ANA 30 246 NS 178 NS 


ERROR CO 3.42 4.65 180 311 247 


TOTAL 247 


NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB. MAZ. POR PLANTAS 
1 1 1 


UE TESEO As BUZOS 31 
6 LIS 44.21 NS 74.93 ** 





















GRADO DE MACOLL. 
C.M. 


ua A 


FUENTES DE VARIACION 























LOCALIDADES (LOC.) 


BLOQUES / LOC. 6 6 





























30 
30 


26.55 NS 
21.93 NS 


30 
30 


110.25 NS 
ETAL wae 






30 
30 


TESTCROSSES (T) 
COCs =. IT, 


















180 20.98 180 Ai ere 





ERROR 












9688 ** 
6 -0192 NS 
.0152 NS 
OZ 
.0099 
247 
1 1 1 


LOCALIDADES (LOC.) 23.2903 ** 47,966,171 ** 721.49 ** 
BLOQUES / LOC. 6 . 1720 NS 6 3,302,033 ** 6 4.15 NS 





247 





TOTAL 


TESTCROSSES (T) 30 .6624 * 30 3,734,610 * 30 11.34 NS 
ocr 30 .3570 ** 30 2,084,734 ** 30 


ERROR 180 .2054 180 1,060,431 180 d 7.91 


TOTAL 247 247 247 
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PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA 





CHIH- 188 

CHIH-190 

CHIH-191 

CHIH-287 

CHIH-75 

CHIS-301 

CHIS-45 

COAH-21 

COAH- 25 

COAH-5 

DGO-147 

DGO-157 

DGO- 159 

DGO- 187 

DGO-236 

DGO-28 

DGO-32 

HGO-40 

JAL-167B 

JAL-222 

JAL-631 

MOR - 162 

NAY - 289 

NAY -318 

PUE-1 

PUE-4 

SLP-146 

SLP-19 

SLP-44 

SON-24 

TAMS-119 

CHIH-188 \SSE3xSSE5 
CHIH-190 \SSE3xSSE5 
CHIH-191 \SSE3xSSE5 
CHIH-287 \SSE3xSSE5 
CHIH-75 \SSE3xSSE5 
CHIS-301 \SSE3xSSE5 
CHIS-45 \SSE3xSSE5 
COAH-21 \SSE3xSSE5 
COAH-25 \SSE3xSSE5 
COAH-5 \SSE3xSSE5 
DGO-147 \SSE3xSSE5 


3 
5 
8 
2 
2 
1 
1 
6 
0 
5 
8 
4 
1 
4 
8 
4 
3 
3 
0 
8 
1 
4 
6 
6 
3 
6 
5 
7 
1 
6 
8 
va 
5 
5 
5 
2 
1 
5 
5 
5 
2 
2 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. 
TOTAL 


ENTRADAS MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA|PLTAS.| QUEB.| TUMB. 
72 


nN 


nN 


— 
NAORUANNDWOAWAAN 


= — 


— 


— — NN 
OnN =O 


Hou 
=on 


== U mn 
[Ho - HS 


— fh) — — MY —» = —h = 
BRAWOO-ONUUUW = MH 


PROMEDIOS POR ENTRADA. 


MAZ. 
POR 


PLTA. 


O >» SS SB OC SH a aS aS a 9 2 2 CO HS SS n.d odon.» @ 2 O» S| O am | O) a a a a os = 


OOTOTDDDOCOCOOOCOOCOOCOOCORKWODRKCORHKFNRAFINONTWOOCVOH-0O00}]-U0F]00000— 


FECHA DE SIEMBRA: 25-04-90 


GRADO 


DE CAL. 
MACO. | MAZ. 


MARA SAS SO OO ON UU OO O UY Y Y OU 






RENDIMIENTO % DE 
15% HUM. |PROBAD.| DAD 


22 
20 
20 
24 
28 
25 
22 
26 
21 
25 
23 
21 
23 
21 
21 
23 
23 
21 
28 
21 
25 
24 
27 
31 
32 
30 
31 
22 
23 
25 
26 
28 
28 
29 
25 
26 
27 
24 
31 
29 
29 
23 


KGS/HA. |% SOBRE| HUME— 


EXPERIMENTO: 06204115 


TIPO {COLOR 
% DE DE DE 
GRANO|GRANO | GRANO 
86 |DE AM 
88 |DE SF [AM BL 
88 |DE SF |AM MO 
89 |DE BL AM 
74 |DE BL 
89 |DE BL 
85 |DE BL 
87 |DE BL 
89 |DE BL MO 
87 |DE BL AM 
86 |SF AM 
88 |DE BL 
Si [DESSFANBE 
85 |DE BL 
90 |HA MO 
89 |DE SF |BL AM 
85 |DE SF [BL 
90 |DE BL 
87 |DE BL 
89 |DE SF |BL AM 
86 |DE SF |AM 
SSMIDESSHA| BE 
84 |DE BL 
84 |DE BL AM 
94 |DE BL 
89 |DE BL 
85 |DE BL 
88 |DE BL 
89 |DE BL 
83 |SF BL AM 
86 |DE BL 
79 |DE SF [AM BL 
88 |DE SF [AM BL 
87 |DE AM BL 
87 |DE BL 
85 |DE SF |BL 
88 |DE BL 
87 |DE BL 
85 ¡DE BL 
87 |DE SF |BL MO 
87 |DE SF |BL 
88 |DE SF |AM BL 





Sl) 


PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA FECHA DE SIEMBRA: 25-04-90 EXPERIMENTO: 06204115 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO 
TOTAL POR | DE CAL. % SOBRE| HUME-| % DE DE 
ENTRADAS FEM PLANTA [MAZORCA|PLTAS.| QUEB.| TUMB.| PLTA.|MACO.} MAZ.|15% HUM. |PROBAD. GRANO | GRANO 


DGO-157  MASSE3XSSES 89 
DGO-159 \SSE3xSSE5 
DGO-187 \SSE3xSSE5 
DGO-236  ASSE3XSSES 
DGO- 28 \SSE3xSSE5 
DGO-32 \SSE3xSSE5 
HGO-40 \SSE3xSSE5 
JAL-167B \SSE3xSSE5 
JAL-222 \SSE3xSSE5 
JAL-631 \SSE3xSSE5 
MOR-162 \SSE3xSSE5 
NAY-289 \SSE3xSSE5 
NAY-318 \SSE3xSSE5 
PUE-1 \SSE3xSSE5 
PUE-4 \SSE3xSSE5 
SLP-146 \SSE3xSSE5 
SLP-19 \SSE3xSSE5 
SLP-44 \SSE3xSSE5 
SON-24 \SSE3xSSE5 
TAMS-119 \SSE3xSSE5 


PWeIARNUWNENUWE ER ROAWWY 
— 2? od od 3 3 od od oe oe od od oe od oo od 3 
200 Os 210 O 00 == W= ClO 
NNNNNNNN@NNNONNNONANN 





NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 
DLS(0.05) 
C.V. (C) 
C.V. (A) 





PROBADOR 


SSE3xSSE5 


ee 








2 WUWN BORON 
NO e 
N ONA=ANOUN 





ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA EXPERIMENTO: 06204115 


Sal me (Ei a GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ils eae DE MAZORCA 


BLOQUES / LOC. (C) 86.50 NS DEICaNS 
BLOQUES / LOC. (A) 257394) = 17.21 NS 


TESTCROSSES (C) 65.94 NS OZ 
ACCESIONES PER SE (A) 172.09) ** Cats ih ee 
TESTIGOS (T) 

C+A vs T 

Cvs A 

ERROR (C) 

ERROR (A) 





NUMERO DE PLANTA % DE PLANTA QUEB. % DE PLANTA TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 
; 


45.60 NS 7.11 NS 92.54 NS -0346 NS 
217345 5% IC 399.26 NS .0919 * 

30 

30 














FUENTES DE VARIACION 









BLOQUES / LOC. (C) 
BLOQUES / LOC. (A) 
TESTCROSSES (C) 
ACCESIONES PER SE (A) 
TESTIGOS (T) 
C+A vs T 
Cvs A 

ERROR (C) 
ERROR (A) 
























53.05 NS 13.20 NS 29250 fe .0166 NS 
67255 E IAS te 301.01 057508 































CALIDAD DE MAZ. PESO DE GRANO (KGS/HA. ) % DE HUMEDAD % DE GRANO 










FUENTES DE VARIACION 




















BLOQUES / LOC. (C) .1828 NS 9,413,107 N 11.69 NS 
BLOQUES / LOC. (A) .1290 NS 8,105,365 .> 9.51 NS 
TESTCROSSES (C) 7140 ** 4,224,771 NS 16.83 * 
ACCESIONES PER SE (A) 2.1925 ** 5,188,211 ** 





TESTIGOS (T) 4,304,178 NS 







C+A vs T 9,013,131 NS 
Cvs A 163,002,036 ** 
ERROR (C) 3,614,809 
ERROR (A) 1,767,389 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 





PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: ZAPOPAN FECHA DE SIEMBRA: 15-06-90 EXPERIMENTO: 06204116 
DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO |COLOR 

POR | DE CAL. % SOBRE| HUME-| % DE DE DE 
TUMB.| PLTA.|MACO.| MAZ.|15% HUM.|PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO | GRANO 





TOTAL 
ENTRADAS MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA |PLTAS. 
73 74 





CHIH- 188 2 0.9 6 5335 
CHIH-190 3 0.8 2 6028 
CHIH-191 2 0.8 5 5636 
CHIH-287 1 0.9 5 5042 
CHIH-75 3 0.7 7 5429 
CHIS-301 1 0.6 5 5736 
CHIS-45 1 0.7 8 4839 
COAH-21 3 0.9 7 6064 
COAH-25 Fe 0.9 5 5988 
COAH-5 3 0.8 7 5548 
DGO-147 3 0.8 7 5218 
DGO-157 1 0.7 6 5696 
DGO-159 1 0.9 6 5477 
DGO- 187 2 0.8 Y 7271 
DGO- 236 2 1.0 6 5545 
DGO- 28 2 1.0 6 6634 
DGO-32 3 0.9 7 6245 
HGO-40 9 2 0.7 6 6178 
JAL-167B Y 3 ORG 6 5091 
JAL-222 4 2 1.0 6 5922 
JAL-631 9 2 WoW Y 5400 
MOR- 162 4 2 0.8 7 6441 
NAY - 289 5 4 0.8 7 5594 
NAY -318 3 7 0.7 8 5970 
PUE- 1 5 1 0.9 6 6028 
PUE-4 4 3 0.7 6 6761 
SLP- 146 4 @ 0.6 Y 7570 
SLP-19 4 2 0.8 7 5966 
SLP-44 1 1 1.0 7 1324 
SON- 24 21 1 0.8 4 5368 
TAMS-119 3 2 0.8 8 5495 
CHIH-188 \SSE3xSSE5 17 2 0.9 6 6267 105 
CHIH-190 \SSE3xSSE5 18 2 0.9 7 7300 122 
CHIH-191 \SSE3xSSE5 10 1 0.7 6 6253 105 
CHIH-287 \SSE3xSSE5 18 de 0.9 6 5578 93 
CHIH-75 \SSE3xSSE5 9 2 0.7 7 6384 107 
CHIS-301 \SSE3xSSE5 8 1 ELE 6 6024 101 
CHIS-45 \SSE3xSSE5 Y 2 UNA Ú 7046 118 
COAH-21 \SSE3xSSE5 12 3 0.8 i 5587 93 
COAH-25 \SSE3xSSE5 17 2 0.8 6 5765 96 
COAH-5 \SSE3xSSE5 13 ES 0.8 7 6226 104 








PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: ZAPOPAN FECHA DE SIEMBRA: 15-06-90 EXPERIMENTO: 06204116 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
TOTAL POR | DE CAL. % DE DE DE 
ENTRADAS MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA |PLTAS. TUMB.| PLTA.[MACO.| MAZ. GRANO|GRANO [GRANO 
84 


DGO-147 \SSE3xSSE5 8 
DGO-157 \SSE3xSSE5 12 
DGO-159 \SSE3xSSE5 12 
DGO-187 \SSE3xSSE5 10 
DGO-236 \SSE3xSSE5 ile 
DGO-28 \SSE3xSSE5 12 
DGO-32 \SSE3xSSE5 
HGO-40 \SSE3xSSE5 
JAL-167B \SSE3xSSE5 
JAL-222 \SSE3xSSE5 
JAL-631 \SSE3xSSE5 
MOR-162 \SSE3xSSE5 
NAY-289 \SSE3xSSE5 
NAY-318 \SSE3xSSE5 
PUE-1 \SSE3xSSE5 
PUE-4 \SSE3xSSE5 
SLP-146 \SSE3xSSE5 
SLP-19 \SSE3xSSE5 
SLP-44 \SSE3xSSE5 
SON-24 \SSE3xSSE5 
TAMS-119 \SSE3xSSE5 


= 
un 


= 


— 
OU E O ¿209 YU Os 009 0505 Y 
000000 Oo0Oo0Oo0Oo0o0o0Oo0o0o00o0 020000 


SUINNADORA | NODDBBDNODORDODODDDORODDOD 


UN -=nNN=NNNNSMN>wNnN-N.yN = 


NUMERO 

MINIMO 

MAXIMO 
PROMEDIO (C) 
PROMEDIO (A) 
DLS (0.05) (C) 
DLS (0.05) (A) 
COVEMCC) 

C.V. (A) 


o 





PROBADOR 
SSE3XSSES 
TESTIGO 


M-355 





7 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
6 
6 
7 
7 
i 
7 
Y 
Y 
7 
7 
5 
7 
66 
vA 
8 
7 
6 
1 
1 
8.4 
8.8 





ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: ZAPOPAN EXPERIMENTO: 06204116 


% DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZORCA 
3 24.31 NS 


16.54 NS NS 
3 
30 
30 


LISHMENS 
LOS 
NUMERO DE PLANTA % DE PLANTA QUEB. % DE PLANTA TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 













FUENTES DE VARIACION 










BLOQUES / LOC. (C) 
BLOQUES / LOC. (A) 
TESTCROSSES (C) 
ACCESIONES PER SE (A) 
TESTIGOS (T) 

C+A vs T 
Cvs A 
ERROR (C) 
ERROR (A) 






























FUENTES DE VARIACION 










BLOQUES / LOC. (C) 


























BLOQUES / LOC. (A) 3 28.33 NS 3 NS 3 3 
TESTCROSSES (C) 30 6.27 NS 30 30 30 
ACCESIONES PER SE (A) 30 22.29 NS 30 162.43 ** 30 30 





TESTIGOS (T) 
C+A vs T 
Cvs A 

ERROR (C) 
ERROR (A) 








AAA Solos 
Eo Abe: 
1.18 NS 3 NOM 3 0158 NS 
-0182 NS 
.0282 * 
-0546 ** 


CALIDAD DE MAZ. PESO DE GRANO (KGS/HA. ) % DE HUMEDAD % DE GRANO 
3 3 





ERROR (C) 1,908,574 90 
ERROR (A) 2,772,799 90 





BLOQUES / LOC. (C) 93285 3,790,377 NS 

BLOQUES / LOC. (A) 3 .0941 NS 6,077, 109 3 
TESTCROSSES (C) 30 ISI 3,386,812 30 
ACCESIONES PER SE (A) 30 AN As 1,789,471 30 
TESTIGOS (T) 89,888 1 
C+A vs T DS 1 
Cvs A 2,210,298 1 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA PROBADOR: SSE3xSSE5 EXPERIMENTOS: 06204115, 06204116 


DIAS- ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
% DE FLORACION NUMERO MAZ. GRADO CAL % DE % DE 
GERMI - TOTAL POR HUMEDAD GRANO 
ENTRADAS NACION MASC. FEM. PLANTA MAZORCA PLTAS. QUEB. TUMB PLTA. % SOBRE 
PROBADOR 
GG 5 


CHIH-188 \SSE3xSSE5 
CHIH-190 \SSE3xSSE5 
CHIH-191 \SSE3xSSE5 
CHIH-287 \SSE3xSSE5 
CHIH-75 \SSE3xSSE5 
CHIS-301 \SSE3xSSE5 
CHIS-45 \SSE3xSSE5 
COAH-21 \SSE3xSSE5 
COAH-25 \SSE3xSSE5 
COAH-5 \SSE3xSSE5 
DGO-147 \SSE3xSSE5 
DGO-157 \SSE3xSSE5 
DGO-159 \SSE3xSSE5 
DGO-187 \SSE3xSSE5 
DGO-236 \SSE3xSSE5 
DGO- 28 \SSE3xSSE5 
DGO-32 \SSE3xSSE5 
HGO-40 \SSE3xSSE5 
JAL-167B \SSE3xSSE5 
JAL-222 \SSE3xSSE5 
JAL-631 \SSE3xSSE5 
MOR-162 \SSE3xSSE5 
NAY-289 \SSE3xSSE5 
NAY-318 \SSE3xSSE5 
PUE-1 \SSE3xSSE5 
PUE -4 \SSE3xSSE5 
SLP-146 \SSE3xSSE5 
SLP-19 \SSE3xSSE5 
SLP-44 \SSE3xSSE5 
SON-24 \SSE3xSSE5 
TAMS-119 \SSE3xSSE5 


—_ 
hb —_ = 
=0M=0 


= MN — =a 
09 —= UUIAONONF 05 09 £ 09 —= 01 05 0 MN UW 09 : Os 


—b —d ho» 

20 =XO0*-2 
0000 aa» 20 > =200O-=0=>000==0000-=0 
000OoO0DOo0oOOo0VOOO0O VO 0000000000 ODOVDOO 


UL YO MN 09 E UL Os WU E HOUND MN Y Y] YUI Y — 09 0s $ Un 


NUMERO 31 31 31 
MINIMO 71 76 79 
MAXIMO 90 93 95 
PROMEDIO 81 84 87 


DLS(0.05) 4 


12 3 
PROBADOR 
SSE3xSSE5 70 88 
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ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 
PAIS: MEXICO PROBADOR: SSE3xSSE5 EXPERIMENTOS: 06204115, 06204116 


DEE DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA 


72.40 ** 27.11 NS 37044 ** 
11.03 NS 17.34 NS 488 NS 
1 
6 










ALTURA DE MAZACORA 


SS de 
293 NS 



















FUENTES DE VARIACION 












LOCALIDADES (LOC. >) 
BLOQUES / LOC. 













86.50 NS 













TESTCROSSES (T) 
LOGs aT: 





65.94 NS JD Eds 


7.33 NS 


Centon 
10.94 NS 


AIK, he’ 
471 NS 


15405%* 
247 NS 











ERROR 66.81 8.32 9.91 521 










292 





TOTAL 


% DE PLANTAS TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 
e pe f ee fee foe feJ e po 


1540.02 ** 10400.15 ** EXA Mo UE) tte PUTAS ES 
23.39 NS 48.09 NS AIR .0252 NS 









FUENTES DE VARIACION 





LOCALIDADES (LOC. ) 
BLOQUES / LOC. 



























TESTCROSSES (T) 
LOC mn! 


30 30.62 NS 146.61 NS 
30 28.70 NS Wer ay ts 


56.60 NS 
31242 77% 


.0257 NS 
.0191 NS 


















ERROR 180 25.33 72.89 16.52 






247 





TOTAL 


CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA.) % DE HUMEDAD % DE GRANO 


LOCALIDADES (LOC. ) 4050 AS 182,542,637 ** 1 856.94 ** 
BLOQUES / LOC. -9578 NS 6, 601,742 * 7.69 NS 11.69 NS 


TESTCROSSES (T) 1.4349 ** 3,034,858 NS 11.61 NS 
Locas .4306 ** 4,567,182 * 21.29 ** 


ERROR -3106 2,756,926 9.74 


TOTAL 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES Y PROBADORES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA PROBADOR: B32xB33, SSE3xSSE5 


DIAS-FLORACION ALTURA 
NUMERO 


EXPERIMENTOS: 06204113, 06204114, 06204115, 06204116 


RENDIMIENTO 


% DE GRADO CAL % DE % DE 


ENTRADAS 


CHIH-188 
CHIH-190 
CHIH-191 
CHIH-287 
CHIH-75 
CHIS-301 
CHIS-45 
COAH-21 
COAH-25 
COAH-5 
DGO- 147 
DGO- 157 
DGO- 159 
DGO- 187 
DGO- 236 
DGO-28 
DGO-32 
HGO-40 
JAL-167B 
JAL-222 
JAL-631 
MOR - 162 
NAY - 289 
NAY -318 
PUE- 1 
PUE -4 
SLP-146 
SLP-19 
SLP-44 
SON-24 
TAMS- 119 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 


DLS(0.05) 


\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 


% DE PLTAS. 
MAZ. 


GERMI - 
NACION 


TOTAL 
MASC. PLANTA MAZORCA PLTAS. 


78 
78 
77 
81 
91 
84 
89 
87 
77 
86 
83 
85 
78 
82 
19 
82 
86 
89 
86 
81 
86 
88 
92 
91 
91 
92 
93 
83 
89 
84 
91 


POR DE MAZ 
QUEB. | TUMB PLTA. | MACO. 


= 


—h bh 
Os = 00010WO Y] Y UO Y UO09 Y Y 01 09 W UY Os 05 


Os 09 W Y Os 09 UN $ 09 UN (9 09 UM O YO O U1O0s0s05s09 > JUAS UI OOD 
OO a a > >» = = CO m9 a= = = = > CO >> >» > OOOOO |] a |= Oo a = 
NO NN ONAN NNN ANNAN NAAN NON ONAN ANNAN 


KGS/HA. 
15% HUM 


% SOBRE 
PROMEDIO 


HUMEDAD 


DINAZ2OARARIRAAIIIO ARANA UA 000 0 0 


GRANO 
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ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES Y PROBADORES 


PAIS: MEXICO PROBADOR: B32xB33, SSE3xSSE5 EXPERIMENTOS: 06204113, 06204114, 06204115, 06204116 


ee % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA See PLANTA ALTURA DE MAZACORA 


LOCALIDADES (LOC.) > 113559 133555 
PROBADORES (P) : e 23183 26173 
LOC. X P é “ 4198 1366 
BLOQUES/LOC. & P > - 1198 402 


TESTCROSSES (C) : e 4434 3660 
Lago. o c 460 229 


A .18 402 333 
Loc. *c *P 257 196 


ERROR = C 416 269 


TOTAL 












O NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB. MAZ. POR PLANTAS 


LOCALIDADES (LOC.) 
PROBADORES (P) 
EOCSAXAP 
BLOQUES/LOC. & P 


GRADO DE MACOLL. 















TESTCROSSES (C) 
Mego 7 Ie 











c*P 


LOCA. 







ERROR 


TOTAL 
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ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES Y PROBADORES 


PAIS: MEXICO PROBADOR: B32xB33, SSE3xSSE5 EXPERIMENTOS: 06204113, 06204114, 06204115, 06204116 


ENE CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA. ) % DE HUMEDAD % DE GRANO 
































-M. 
28. 




















LOCALIDADES (LOC. ) 209,013,252 2.92 
PROBADORES (P) Dn 229,687,128 2056.65 
LOCA. Ze 21,868,344 IS 252 
BLOQUES/LOC. & P 4,951,888 8.92 














TESTCROSSES (C) 
eles? Ae 


4,013,986 NS 
3,185,378 * 


21.51 
16.46 ** 







c*P 
LOC. 


8.48 
9.33 






2,755,291 NS 
3,487,739 ** 










* Cc *?p 






ERROR 1,906,316 6.87 


TOTAL 


dcr 
1 31.94 
6 7.92 
30 ZOO 
30 
180 ; 
247 


Gu? 


PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA FECHA DE SIEMBRA: 25-04-90 EXPERIMENTO: 06204117 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. [GRADO 
POR | DE CAL 













RENDIMIENTO % DE TIPO |COLOR 


% SOBRE| HUME—| % DE DE DE 








ENTRADAS . PLTA.|MACO.| MAZ.|15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO |GRANO 
CHIH-188 e 8 0.9 2 6 
CHIH- 190 9 7 1.0 1 6 
CHIH-191 5 11 1.0 2 6 
CHIH-287 9 11 Lol 2 5 
CHIH-75 8 16 1.0 1 6 
CHIS-301 3 13 0.9 2 7 
CHIS-45 14 lt el 7 
COAH-21 Y 10 he 2 7 
COAH-25 5 2 AO 2 5 
COAH-5 5 rf 0.9 1 6 
DGO-147 4 10 0.9 2 7 
DGO-157 3 8 1 1 7 
DGO- 159 7 5 al 2 6 
DGO- 187 3 23 0.9 1 7 
DGO- 236 4 16 120 2 5 
DGO-28 C 3 0.9 2 5 
DGO-32 4 8 1.0 2 7 
DGO-56 4 13 0.9 1 5 
HGO-40 6 14 tol 7 
JAL-1678 8 19 1.0 7 
JAL-222 5 8 1.0 6 
JAL-547 3 20 oll 1 6 
JAL-631 3 15 Wes 6 
MOR- 162 >) 35 1.0 6 
NAY - 289 2 15 es 6 
NAY-318 if 48 ee 1 Y 
PUE- 1 3 15 1.0 7 
PUE-4 11 73 (oe Y 
SLP-146 13 20 13 7 
SLP-19 > 5 o 1 7 
SLP-44 5 10 0.9 7 
SON - 24 7 & 1.0 2 6 
TAMS-119 5 la LEA 7 
ZAC-210 5 Y 1.0 2 6 
CHIH-188 \CAFIME 5 9 0.9 2 6 
CHIH-190 \CAFIME 4 9 0.9 2 5 
CHIH-191 \CAFIME 6 11 0.9 2 6 
CHIH-287 \CAFIME 11 20 1.0 2 6 
CHIS-301 \CAFIME 7 30 0.9 1 6 
CHIS-45  \CAFIME 2 10 1.0 2 6 
COAH-21 \CAFIME 7 21 0.9 1 7 
COAH-25 \CAFIME 14 9 eze 1 E 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA FECHA DE SIEMBRA: 25-04-90 EXPERIMENTO: 06204117 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
TOTAL DE CAL. % DE DE DE 
ENTRADAS MASC. FEM PLANTA |MAZORCA|PLTAS.| QUEB.| TUMB. . |MACO. | MAZ. - GRANO | GRANO 


COAH-5 \CAF IME 79 
DGO-147 \CAFIME 
DGO-157  XCAFIME 
DGO-159 \CAFIME 
DGO-187 \CAFIME 
DGO-236 \CAFIME 
DGO- 28 ACAFIME 
DGO-32 \CAFIME 
DGO-56 \CAFIME 
HGO-40 \CAFIME 
JAL-167B \CAFIME 
JAL-222 \CAFIME 
JAL-547 \CAFIME 
JAL-631 \CAF IME 
MOR-162 \CAFIME 
PUE-1 \CAFIME 
SLP-19 \CAFIME 
SLP-44 \CAF IME 
SON-24 \CAF IME 
ZAC-210 \CAFIME 


CH~DDDDDDODDDO=DOO0000 
NM] RS MNN ND — — — NM MW NM MN NM NP NP PO fo 
UOANNANNNOONNANODUNANNO 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO (C) 
PROMEDIO (A) 
DLS(0.05)(C) 
DLS(0.05)(A) 
C.V. (C) 
C.V. (A) 


BL MO 


doler 


PROBADOR 
CAFIME 
TESTIGO 


H-311 


On oO 
Y] 0 => == 0105 UM 





ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA EXPERIMENTO: 06204117 


% DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZORCA 
5 Ea EA 3 




















































FUENTES DE VARIACION pile 
BLOQUES / LOC. (C) 3 114.49 NS US 427 NS 3 
BLOQUES / LOC. (A) 3 27.25 NS 3 3 
TESTCROSSES (C) 26 ONS US Es 26 26 





ACCESIONES PER SE (A) 30 IONES 30 
TESTIGOS (T) 
C+A vs T 
Cvs A 
ERROR (C) 


ERROR (A) 










NUMERO DE PLANTA % DE PLANTA QUEB. % DE PLANTA TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 
C.M. 
















































BLOQUES / LOC. (C) 3 AA Ek 3 3 89.66 NS 3 a 
BLOQUES / LOC. (A) 3 52.04 NS 3 S 65.73 NS 3 
TESTCROSSES (C) 26 104.60 ** 26 26 210.40 ** 26 
ACCESIONES PER SE (A) 30 53.84 NS 30 30 806.63 ** 30 








TESTIGOS (T) 
C+A vs T 
Cvs A 

ERROR (C) 
ERROR (A) 


0096 NS 
.0066 NS 
.0263 NS 
.0403 * 


CALIDAD DE MAZ. PESO DE GRANO (KGS/HA.) % DE HUMEDAD % DE GRANO 
3 3 3 


M. 
124938 ** 1,474,875 NS 83.42 ** 













FUENTES DE VARIACION 
















BLOQUES / LOC. (C) 



























BLOQUES / LOC. (A) 3 .5161 NS 3 1,310,852 NS 60.53 * 3 
TESTCROSSES (C) 26 1.3654 ** 26 2,610,227 * 33.14 ** 26 
ACCESIONES PER SE (A) 30 1.5914 ** 4,094,269 ** 30.33 NS 30 
TESTIGOS (T) 3.13 NS 


















C+A vs T 14,654,706 ** 6.04 NS 
Cvs A 13,549,712 ** 34.31 NS 
ERROR (C) Ma?arasa 14.64 





ERROR (A) 1,360,800 19.51 


O 


PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 














PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: ZAPOPAN FECHA DE SIEMBRA: 15-06-90 EXPERIMENTO: 06204118 
% DE NUMERO | % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
GERMI— TOTAL POR | DE CAL. % SOBRE| HUME—| % DE DE DE 
ENTRADAS NACION | MASC. | FEM. PLANTA. [MAZORCA PLTAS.| QUEB. PLTA.|MACO.| MAZ.|15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO [GRANO 
CHIH-188 76 79 251 84 40 115) 2 0.7 5 
CHIH-190 72 13 235 89 44 23 2 US 5 
CHIH-191 73 74 236 100 44 23 0 0.7 2 
CHIH-287 81 82 236 91 41 19 2 0.7 5 
CHIH-75 94 97 342 190 42 5 2 0.8 Y 
CHIS-301 85 86 264 108 41 5 0 0.7 5 
CHIS-45 89 93 288 126 41 4 1 0.7 7 
COAH-21 90 92 310 159 42 12 2 0.8 7 
COAH- 25 1S 74 219 88 41 23 1 0.5 5 
COAH-5 83 85 275 136 39 6 3 0.9 7 
DGO- 147 86 90 269 101 37 10 1 0.9 6 
DGO- 157 86 89 270 117 38 13 1 0.8 6 
DGO- 159 UE 79 229 87 42 12 1 (We 6 
DGO- 187 81 82 274 114 36 7 2 0.9 7 
DGO- 236 80 81 270 114 36 21 2 0.9 5 
DGO- 28 81 82 255 116 30 18 0 0.9 5 
DGO-32 88 89 286 116 42 11 1 0.9 7 
DGO-56 80 79 238 102 36 8 0 0.8 4 
HGO-40 93 97 293 147 34 4 1 057% 6 
JAL-167B 85 89 277 131 39 5 3 0.6 5 
JAL-222 82 85 256 100 39 12 1 0.7 6 
JAL-547 83 89 254 110 34 8 3 0 5 
JAL-631 86 88 302 158 42 ff 2 1.0 6 
MOR- 162 90 92 312 154 43 4 1 1.0 7 
NAY - 289 101 104 293 137 41 6 2 0.8 6 
NAY-318 96 100 347 172 42 2 3 0.8 1 
PUE-1 95 99 305 170 42 2 1 Org 3 
PUE-4 102 106 291 170 38 1 1 0.8 6 
SLP- 146 96 99 322 179 44 5 2 0.7 Te 
SLP-19 87 90 Za) 102 36 8 1 ORF 6 
SLP-44 88 90 320 153 42 2 1 1.0 6 
SON- 24 80 83 278 98 38 23 0 0.7 5 
TAMS- 119 96 100 306 144 34 1 0 0.8 Gj 
ZAC-210 76 78 280 137 43 11 1 0.9 6 
CHIH-188 \CAFIME 74 76 233 117 44 18 0 0.8 6 
CHIH-190 \CAFIME 79 81 234 84 37 15 1 0.7 5 
CHIH-191 \CAFIME 76 Gis 232 88 37 18 1 0.7 5 
CHIH-287 \CAFIME 77 78 245 115 41 iG 1 0.8 2 
CHIS-301 \CAFIME 19 80 261 124 43 7 1 0.9 7 
CHIS-45 \CAFIME 83 85 263 113 42 6 2 0.8 6 








PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: ZAPOPAN FECHA DE SIEMBRA: 15-06-90 EXPERIMENTO: 06204118 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO TIPO |COLOR 
TOTAL POR | DE CAL. % SOBRE| HUME-| % DE DE DE 
ENTRADAS MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA|PLTAS.| QUEB.| TUMB.| PLTA.|MACO.| MAZ. - GRANO|GRANO |GRANO 

85 


COAH- 21 \CAF IME 
COAH-25 \CAFIME 
COAH-5 \CAF IME 
DGO-147 \CAFIME 
DGO-157 \CAFIME 
DGO-159 \CAFIME 
DGO-187 \CAFIME 
DGO-236 \CAFIME 
DGO-28 \CAF IME 
DGO-32 \CAF IME 
DGO-56 \CAF IME 
JAL-167B \CAFIME 
JAL-222 \CAFIME 
JAL-547 \CAFIME 
JAL-631 \CAFIME 
MOR-162 \CAFIME 
PUE -1 \CAFIME 
SLP-19 \CAF IME 
SLP-44 \CAF IME 
SON- 24 \CAF IME 
ZAC-210 \CAFIME 


o 


1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 


0o0=-0-000-=00=00000= 00 
A A AAN a O A 





NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO (C) 
PROMEDIO (A) 
DLS(0.05) (C) 
DLS(0.05) (A) 
C.V. (C) 

C.V. (A) 


PROBADOR 
CAF IME 


CULTIVAR 
M-355 


TESTIGO 
HV-313 





ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA EXPERIMENTO: 06204118 


% DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZORCA 
RT| A Laas oY (eh. a AA 
3 3 3 


460.67 ** tefl) Sye tte 4056 ** 
3 
26 
30 
78 
90 


3 ADA 3 
NUMERO DE PLANTA % DE PLANTA QUEB. % DE PLANTA TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 
5 3 3 3 : 


Ñ : BLE 


ve 











FUENTES DE VARIACION 



















BLOQUES / LOC. (C) 
BLOQUES / LOC. (A) 















TESTCROSSES (C) 
ACCESIONES PER SE (A) 


26 Spaeth tad 26 
30 SUI 30 










SONS 






ERROR (C) 
ERROR (A) 


78 24.35 78 
90 22.50 90 


390 
323 




















FUENTES DE VARIACION 
















kk 









BLOQUES / LOC. (C) 



































BLOQUES / LOC. (A) 3 LOIS 3 “ 3 3 - 1464 ** 
TESTCROSSES (C) 26 45.29 NS 26 a 26 26 OZ 
ACCESIONES PER SE (A) 30 34.08 NS 30 ae 30 30 UI 


























78 
90 


35.40 
45.87 


GG 
89 


77 
89 


ERROR (C) 
ERROR (A) 


78 
89 


.0171 
.0261 
















CALIDAD DE MAZ. PESO DE GRANO (KGS/HA.) % DE HUMEDAD 
3 3 


T2685) * (45) (AUB) e US 
3 225058 ane 19,790,405 ** 






FUENTES DE VARIACION 
























BLOQUES / LOC. 
BLOQUES / LOC. 


(C) 


(A) 3 




















26 
30 


Te Sie ss 
ALAS 


26 
30 


TESTCROSSES (C) 
ACCESIONES PER SE (A) 


7,999,884 ** 
E USE bh 



























78 .3903 


4927 


78 
90 


2,409,918 
2,357,410 


ERROR (C) 
ERROR (A) 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA PROBADOR: CAFIME EXPERIMENTOS: 06204117, 06204118 


DIAS- ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
POR DE MAZ HUMEDAD GRANO 
MASC. PLANTA MAZORCA PLTA. MACO. KGS/HA. % SOBRE 



















NUMERO 
TOTAL 
PLTAS. 










ENTRADAS 





































CHIH-188 \CAFIME 
CHIH-190 \CAFIME 
CHIH-191 \CAFIME 
CHIH-287 \CAFIME 
CHIS-301 \CAFIME 
CHIS-45 \CAFIME 
COAH-21 \CAF IME 
COAH-25 \CAFIME 
COAH-5 \CAF IME 
DGO-147 \CAFIME 
DGO-157 \CAFIME 
DGO-159 \CAFIME 
DGO-187 \CAFIME 
DGO-236 \CAFIME 
DGO-28 \CAF IME 
DGO-32 \CAFIME 
DGO-56 \CAF IME 
JAL-167B \CAFIME 
JAL-222 \CAFIME 
JAL-547  \CAFIME 
JAL-631 \CAF IME 
MOR-162 \CAFIME 
PUE-1 \CAFIME 
SUBIO \CAF IME 
SLP-44 \CAFIME 
SON- 24 \CAF IME 
ZAC-210 \CAFIME 


moO ON ooouoowvomouonoocoouoonuooono-0000aOwsd 











OrpejPj{0}-0/02/00//]0}/0//-/0//0 000000 
. 8 O CIN y itt. AAC CA 


ANRRAINRRRASNRDIDRDO SARRIA 
Mm 
wi 

De =RONDDOMR=OCOWRDUMADROR@ADO=O 













NUMERO 27 27 27 
MINIMO 72 Ys 240 
MAXIMO 94 88 294 
PROMEDIO 82 80 273 
DLS(0.05) 5 5 








27 27 27 
36 3 4 
52 17 te 
45 9 9 
8 6 

VA 


10 19 10 
PROBADOR 
CAF IME 213 85 13 0.7 


74 


ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 
PAIS: MEXICO PROBADOR: CAFIME EXPERIMENTOS: 06204117, 06204118 


TA % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZACORA 
1 1 


LOCALIDADES (LOC.) 860.00 ** VMOTOISS 80813 ** (SILOS 


BLOQUES/LOC. 114.48 * 205700 en 6 Sefer) Wty 6 2242 ** USOS 


TESTCROSSES (C) 101 (eC ee 26 88.04 ** 26 2070)5=% 1514 ** 
LDCAASSG 21,09, ** 26 220 26 347 NS 244 NS 


ERROR 43.46 11.69 156 14.61 156 380 316 


TOTAL 215 215 


CA NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB. MAZ. POR PLANTAS 
1 1 1 


LOCALIDADES (LOC. ) 1 6058.96 ** LND EA ¡PASE US 
BLOQUES/LOC. 6 24605055 6 IAS 45.82 NS ¿08035 










GRADO DE MACOLL. 


3 
26 
78 

107 


0.43 NS 
io 
































6 6 




































26 
26 


.0352 NS 
.0222 NS 


Sige Oia 
IIA 


26 
26 


112.57 NS 
bday Fas 


97.77 NS 
52.13 NS 


26 
26 


26 
26 


TESTCROSSES (C) 
LOCA C 










































ERROR 156 38.54 155 21.18 155 49.76 156 .0204 

















214 





215 214 215 





TOTAL 


SAS ila | CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA.) % DE HUMEDAD 
1 1 1 


LOCALIDADES (LOC. ) 625580 E 45,202,830 ** 2229-80 ex 
BLOQUES/LOC. 1:3812-*% 6 13,339,040 ** Eds 




































6 






6 



































26 
26 


26 (OOO 


26 


19.42 NS 
ALO 


26 
26 


2.0555" *% 
-4630 NS 


TEO NAS 
3,429,160 * 


TESTCROSSES (C) 
POC maa 



































156 






156 .3042 156 1,919,185 9.07 6.04 






ERROR 











215 ao 215 





TOTAL 


PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO 


ENTRADAS 


CHIH- 188 
CHIH-190 
CHIH-191 
CHIH-287 
CHIS-301 
CHIS-45 
COAH- 21 
COAH- 25 
COAH-5 
DGO-147 
DGO-157 
DGO- 159 
DGO- 187 
DGO- 236 
DGO-28 
DGO-32 
JAL-167B 
JAL-222 
JAL-631 
MOR- 162 
PUE-1 
SLP-19 
SLP-44 
SON-24 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 


\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


REGION: CELAYA PROBADOR: B32xB33, SSE3xSSE5, CAFIME 


DIAS- ALTURA 
% DE FLORACION NUMERO 


GERMI - 
NACION 


79 
79 
78 
80 
85 
89 
88 
78 
85 
84 
84 
US, 
83 
80 
83 
86 
86 
81 
86 
89 
92 
85 
89 
85 


TOTAL 
MASC. LEE PLANTA MAZORCA PLTAS. 


EXPERIMENTOS: 06204113, 06204114, 06204115, 06204116, 06204117, 06204118 


% DE PLTAS. 
MAZ. 
ae 
10 


—h bh 
OS50U00D0U Ya RPHNNNOOWODOSU 


—_ 


PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES Y PROBADORES 


TUMB 


= 


= 


—_ 
FOOD 00 MN ON 0sU1 UI -—=01:0 05005 YU Os 


= 


POR 
PLTA. 


Oe >> O mB S| OH O a AaB Oa 0 ->0O00-=000 
WDDOCDDDDDODODODDODODODDDONDDO 


GRADO 
DE 


ANNNNNONNNANNANANN ONAN OO O O 


RENDIMIENTO 
CAL % DE 
MAZ 
MACO. KGS/HA. 
15% HUM 


% SOBRE 
PROMEDIO 


RNONDRUUNDO=~-DO@=WWONWUUSBOF 


HUMEDAD 
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ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES Y PROBADORES 


PAIS: MEXICO 


PROBADOR: B32xB33, SSE3xSSE5, CAFIME 


EXPERIMENTOS: 06204113, 06204114, 06204115, 06204116, 06204117, 06204118 


| a a % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC DIAS-FLORACION FEM ALTURA DE PLANTA ALTU 


FUENTES DE VARIACION 


LOCALIDADES (LOC.) 
PROBADORES (P) 
LOC. X P 
BLOQUES/(LOC. & P) 


TESTCROSSES (C) 
COC 


c*P 
Loc. *c * P 


ERROR 


TOTAL 


LOCALIDADES (LOC.) 
PROBADORES (P) 
LOC SSX Pe 
BLOQUES/(LOC. & P) 


TESTCROSSES (C) 
LOCA E 


c*P 
E ce sar 


ERROR 


TOTAL 


NUMERO DE PLANTAS 


UT 
.65 
.539 
.85 





- 5 RA DE MAZACORA 
19.88 


01 159234 171362 
90 46505 243345 
72 2865 1491 
.41 1267 1362 


49 4836 3190 
.36 < 456 327 


.59 3 522 534 
10 £ 334 185 


. 04 a 394 288 


% DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 


42 

00 F 
61 : 
. 30 E 
31 ds 
SU2 5 
.28 a 
.68 3 
01 : 


ay 


ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES Y PROBADORES 


PAIS: MEXICO PROBADOR: B32xB33, SSE3xSSE5, CAFIME EXPERIMENTOS: 06204113, 06204114, 06204115, 06204116, 06204117, 06204118 


E CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA.) % DE HUMEDAD anaes DE GRANO 







































LOCALIDADES (LOC. ) aye NY 165,944,099 
PROBADORES (P) 77.1163 168,030,515 
LOC. XaP 1.1059 7,839,597 


BLOQUES/(LOC. & P) - 6863 6,974,458 7.92 

















3.4816 ** 
COS 


TESTCROSSES (C) 
Lee C 


7,046,253 
2,926,364 * 


33006 ES 
















CAP 
LOC. 


-3754 NS 
.2961 NS 


3,133,565 NS 
3,075,674 ** 


10.04 NS 





eC SSD 








ERROR .2661 1,746,749 


TOTAL 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA PERRSE EXPERIMENTOS: 06204113, 06204114, 06204115, 06204116, 06204117, 06204118 


DIAS- FLORACION ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
% DE NUMERO 4 GRADO CAL % DE % DE 
ENTRADAS ion MASC. FEM. | PLANTA MAZORCA Brae QUEB. TUMB ue piss KGS/HA. % SOBRE O cas 
A E 15% HUM PROMEDIO 
72 


CHIH-188 10 
CHIH-190 13 
CHIH-191 14 
CHIH-287 
CHIH-75 
CHIS-301 
CHIS-45 
COAH-21 
COAH-25 
COAH-5 
DGO- 147 
DGO- 157 
DGO- 159 
DGO- 187 
DGO- 236 
DGO- 28 
DGO-32 
HGO-40 
JAL-167B 
JAL-222 
JAL-631 
MOR- 162 
NAY-289 
NAY-318 
PUE-1 
PUE-4 
SLP- 146 
SEPT! 
SLP-44 
SON - 24 
TAMS-119 


= 
un 
— 


= 
a 


3».  —> 


— 


—h 
00-00» => > O >000 > ==O0O000-=0=000= 000 
a A a E AA A IA A Oe ee 


vdwuovvoooovuavvvooovnuvvvovonmnvouvovo 
NUNNNOANDVRARABANVNUUABDROANUNNAOQUUUY 
ONNUNWWWOBDD2-ONWNRORWOOUNUOR UDO 


6 
5 
7 
9 
5 
6 
9 
8 
0 
5 
4 
2 
7 
6 
8 
0 
8 
a 
6 
5 
4 
6 
7 
6 
3 
5 
4 





NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 
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ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO PER SE EXPERIMENTOS: 06204113, 06204114, 06204115, 06204116, 06204117, 06204118 


TR % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZACORA 


LOCALIDADES (LOC. ) 30888.93 ** VST Se = eee). Ed Se LA) ás 
BLOQUES/LOC. 219.99 ** 97.75 ISA ISS E 155) Ls 


ACCESSIONES (A) Use rds) oR 1863.08 Es E 24932 ** (ARIES As 
TOCTSTA 78.83 * 18.91 AUS IAS 493 * 434 ** 


ERROR Sie 9.01 11.44 402 305 


TOTAL 


EA NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 


LOCALIDADES (LOC. ) SAL ky IM hs A the COS 
BLOQUES/LOC. ASUS (LS 83.14 NS Alert) Ed 
ACCESSIONES (A) (ORCERSS AOS (IBIS -0651 NS 
Loc. * A 31.93 ns 6256/0 = WA Shi AWA) hs 
ERROR 31.77 20.86 350 .0208 
TOTAL 


Mas. a CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA. ) % DE HUMEDAD % DE GRANO 
2 


LOCALIDADES (LOC. ) 4.0217 ** NC UA ES Ao TE hes 6.23 NS 
BLOQUES/LOC. -6576 6,899,430 * 16.90 * 9 13.09 NS 


ACCESSIONES (A) 10.3489 20,135,164 ** 85.45 ** 30 85.78 ** 
foe a 5953 2,948,621 ** 23.51 ** 60 11.01 ns 


ERROR -3220 1,653,925 9.97 270 11.73 


TOTAL 371 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA FECHA DE SIEMBRA: 23-04-91 EXPERIMENTO: 06204119 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO 
TOTAL POR | DE CAL. 
MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA PLTAS. | QUEB. TUMB.| PLTA.|MACO.| MAZ. 
86 








RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
KGS/HA.|% SOBRE| HUME—| % DE DE DE 
15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO [GRANO 





































ENTRADAS 















ANC-105 \B32xB33 
CAJ-86 \B32xB33 
CAU-454 \B32xB33 
CHIH- 188 \B32xB33 
CHIH-75 \B32xB33 
C.AMA.COJ \B32xB33 
C.BCO.JJE \B32xB33 
C.BCO.PH \B32xB33 
DGO-32 \B32xB33 
HCO- 70 \B32xB33 
HUI-317 \B32xB33 
HUI-358 \B32xB33 
HUI -386 \B32xB33 
HUI -387 \B32xB33 
HUI -388 \B32xB33 
JAL-167B \B32xB33 
LIM-13 \B32xB33 
LIM-36 \B32xB33 
LIM-86 \B32xB33 
NAR-481 \B32xB33 
NAR-625 \B32xB33 
NAY - 289 \B32xB33 
PUE-4 \B32xB33 
VAL-410 \B32xB33 
VAL-418 \B32xB33 








—_= 


— 
FWONUYUNOFNVODUBDOONWONDOD ou uy U 


N=£=wgwDNn=-=0=MNO0OMNS-200 ¿uo 
mee ae we a a a A we E E E ae ed od od od od od od oD 
DO es UL ee deer cer teh) on hr ite nr Ae ple SAR 
ORS O0ON ]VUIO | OaWO]|]2320])0020N = > 
NNNANN AH NNN A]NN A Y NN NNNA > = a PY = = 
YN Y Y 00 Y Y Y 01 09 Y Y 09 Y YU 09 Y 09 Y Y Y Os 09 0s UN 






















NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 

DLS(0.05) 





PROBADOR 


B32xB33 DE SF |BL 





TESTIGO 











REMACO- 1 0 o | 1.0 1 7 | 8848 9% | 38 | 84 |sF [BL 
CULTIVAR 
V-385 51 6 2) 1.0] 2elperephagroer2 103 | 36 | 86 [oe BL 
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ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA EXPERIMENTO: 06204119 


DIAS-FLORACION FEMENINA ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) PORCENTAJE DE HUMEDAD 


BLOQUES 0.167 NS 541.500 * (eh) UE) 50.074 NS 





TESTCROSSES eBsGG2. ~% 979.020) ** 57509, US 5105495) St 
TESTIGOS UN ES MONOS 3,472,264 NS 34.667 NS 
CEVS BT 68.481 ** 10014.815 ** 4,962,031 NS 1 4.687 NS 


ERROR 4.128 125.654 1,188,398 13.959 
TOTAL 


PROMEDIO : - 10152.9 
C.V. E - 057 
DLS(0.05) 5 . 2240.8 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: ZAPOPAN FECHA DE SIEMBRA: 20-06-91 EXPERIMENTO: 06204120 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. 

TOTAL POR 

MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA PLTAS. | QUEB. TUMB.| PLTA. 
69 


TIPO [COLOR 
% DE DE DE 
GRANO|GRANO [GRANO 











ENTRADAS 








ANC- 105 \B32xB33 
CAJ-86 \B32xB33 
CAU-454 \B32xB33 
CHIH-188 \B32xB33 
CHIH-75 \B32xB33 
C.AMA.COJ \B32xB33 
C.BCO.JJE  \B32xB33 
C.BCO.PH \B32xB33 
DGO-32 \B32xB33 
HCO- 70 \B32xB33 
HUI-317 \B32xB33 
HUI -358 \B32xB33 
HUI -386 \B32xB33 
HUI -387 \B32xB33 
HUI -388 \B32xB33 
JAL-167B \B32xB33 





LIM-13 \B32xB33 
LIM-36 \B32xB33 
LIM-86 \B32xB33 
NAR-481 \B32xB33 
NAR-625 \B32xB33 
NAY - 289 \B32xB33 
PUE-4 \B32xB33 


VAL-410 \B32xB33 
VAL-418 \B32xB33 


COCOOCOR-COOOOOO RKO ONNOA]N]]N00— 
Ooooocooo}n?-C0O0OCOOCOOCOCO0OH]NnN-0007P 
A AAA ey NS A See See 
DÍ A E wit kare bea ar go Mara ee OR ern Breer: Ur UN a 
—S—- N]NH—=FWON—]FWWWNRMNMNON-—-OfFNO 








NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 





PROBADOR 


B32xB33 





TESTIGO 


M-355 





CULTIVAR 


REMACO- 1 











ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: ZAPOPAN EXPERIMENTO: 06204120 


DIAS-FLORACION FEMENINA ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) PORCENTAJE DE HUMEDAD 


NS 3 1138.652 NS 3 3321988.262 NS 3 35.055) ** 















FUENTES DE VARIACION 









BLOQUES 






















TESTCROSSES bof 24 468.086 NS 4585232.414 NS 10.604 ** 
TESTIGOS (T) e 2 172.750 NS 6008559.250 NS 1.583 NS 
C vs T e 1 7450.467 ** 1 1855.555 NS 1 0.503 NS 
ERROR 81 489.676 3366544.965 3.588 


TOTAL 111 









PROMEDIO (oma 293.5 
Gave 2.4 os 
DLS(0.05) Bae) 31.1 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA PROBADOR: B32xB33 EXPERIMENTOS: 06204119, 06204120 


DIAS- ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
FLORACION NUMERO MAZ. GRADO CAL % DE % DE 

TOTAL POR DE MAZ HUMEDAD GRANO 
E li 


15% HUM PROBADOR 
ANC- 105 \B32xB33 at 
C.AMA.COJ \B32xB33 85 
C.BCO.JJE  \B32xB33 85 
C.BCO.PH \B32xB33 84 
CAJ-86 \B32xB33 tee 
CAU-454 \B32xB33 82 
CHIH- 188 \B32xB33 71 
CHIH-75 \B32xB33 82 
DGO-32 \B32xB33 78 
HCO- 70 \B32xB33 81 
HUI-317 \B32xB33 83 
HUI-358 \B32xB33 80 
HUI -386 \B32xB33 84 
HUI -387 \B32xB33 83 
HUI -388 \B32xB33 81 
JAL-167B \B32xB33 75 
LIM-13 \B32xB33 83 
LIM-36 \B32xB33 77 
LIM-86 \B32xB33 82 
NAR-481 \B32xB33 83 
NAR-625 \B32xB33 85 
NAY - 289 \B32xB33 80 
PUE-4 \B32xB33 81 
VAL-410 \B32xB33 80 
VAL-418 \B32xB33 80 


NMNNF FWRI ONFUNFOLFEFNUW AWW UDG 
RP ANP PNW HO AH AaNOANANNWNUUTP 
ie ie od od oO oe oe e od od od = od 
PHN AH NWNUON AHWWNNMNN ] AH] OWNNMNO - 
SHEE UNE HELL KKM HLL RWE SWUNG 
NNNANNNAONNONNUVUONNAOAONNU 
OFA RHFWRHFAWHHOOUFfFOWAaHFRACOCe 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 


PROBADORES 


B32xB33 
REMACO- 1 
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ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO PROBADOR: B32xB33 EXPERIMENTOS: 06204119, 06204120 


MEE % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZACORA 
ni 
1 


LOCALIDADES (LOC.) 6228.96 ** 1 IL 214134 ** Vevey) bas 

BLOQUES/LOC. 72.04 NS GRAY te 4 4.25 NS 4 800 NS 570 NS 

TESTCROSSES (C) Ont CONOS 24 COG a 24 11218% 14.0 faa 

logs = C 4.39 * 24 6213" % 24 495 NS 330 NS 

ERROR 38.99 2.38 96 3.36 96 379 341 
149 


TOTAL 


ESE NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 
1 1 1 E 


LOCALIDADES (LOC.) 27859.60 ** 1 1204.00 ** 304.01 ** 1 BSO 005355 
4 4 
24 
24 
96 
149 


BLOQUES/LOC 114.53 * 3.61 NS (At 4 122875, ** 
EXA CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA. ) % DE HUMEDAD % DE GRANO Ea eae FZ 
1 1 


LOCALIDADES (LOC. ) 78,524,461 ** 1 11210 des 1049.07 ** 
4 
24 
24 
96 
149 


149 




















































4 4 




























24 
24 


37.19 NS 
39.54 NS 


TESTCROSSES (C) 
LOC G 


26.98 NS 
235.5540 ** 


24 
24 


18.43 NS 
Ja bs 


24 
24 


24 
24 


Uc Bee ee 
-4200 * 


















-0191 NS 
























ERROR 96 35.94 3.96 





96 1.67 96 .0261 





96 .2563 














TOTAL 149 149 149 149 














































BLOQUES/LOC. 2.8800 ** 4 4,023,559 NS EI ES 4 6.69 NS 






















EDO 24 


24 


TESTCROSSES (C) 
LOCTASAC 


4,733,696 NS 
2,815,234 NS 








UA E 
(HRS) Eds 


14.17 ** 
2.36 NS 



















-2967 96 





ERROR 2,938,043 6.12 2.90 


149 





TOTAL 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA FECHA DE SIEMBRA: 23-04-91 EXPERIMENTO: 06204121 













RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
% DE DE DE 


GRANO|GRANO [GRANO 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. [GRADO 


TOTAL POR | DE CAL. 
MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA |PLTAS. TUMB.| PLTA.|MACO.| MAZ. 
83 86 





ENTRADAS 







































ANC-105 \SSE3xSSE5 4 2 1.0 1 6 
CAJ-86 \SSE3xSSE5 80 85 6 2 1.1 1 6 
CAU-454 \SSE3xSSE5 84 88 5 2 1.0 2 7 
CHIH-188 \SSE3xSSE5 76 80 19 0 0.9 1 6 
CHIH-75 \SSE3xSSE5 84 86 4 3 13 2 7 
C.AMA.COJ \SSE3xSSE5 86 91 10 18 0.9 1 8 
C.BCO.JJE \SSE3xSSE5 89 94 8 7 lea 1 8 
C.BCO.PH \SSE3xSSE5 88 94 i 7 0.9 2 8 
HCO-070 \SSE3xSSE5 83 86 6 3 Ves 1 8 
HUI-317 \SSE3xSSE5 85 88 3 2 1.1 2 7 
HUI-358 \SSE3xSSE5 85 87 11 5 152 1 7 
HUI-386  ASSE3XSSES 84 87 2 5 0.9 2 7 
HUI-387 \SSE3xSSE5 85 88 4 4 SS 2 7 
HUI-388 \SSE3xSSE5 85 88 4 8 Wed 1 7 
JAL-167B \SSE3xSSE5 78 82 9 7 et) 1 8 
LIM- 13 \SSE3xSSE5 83 86 13 6 10 1 G 
LIM-36 \SSE3xSSE5 81 86 13 5 0.9 2 7 
LIM-86 \SSE3xSSE5 84 88 >) 8 150 2 8 
NAR-481 \SSE3xSSE5 88 94 9 3 e 1 7 
NAR-625 \SSE3xSSE5 84 88 5 2 150 (| if 
NAY-289  \SSE3xSSE5 84 86 4 0 1.0 1 7 
PAS-25 \SSE3xSSE5 83 86 5 1.0 2 8 
PUE-4 \SSE3xSSE5 84 88 7 0.9 2 7 
VAL-410  \SSE3xSSE5 84 86 3 ia 1 8 
VAL-418 \SSE3xSSE5 84 87 2 1.0 2 6 
NUMERO 25 2 

MINIMO 76 80 

MAXIMO 91 95 

PROMEDIO 83.5 87.1 

DLS(0.05) 2.0 Bap) 

PROBADOR 

SSE3xSSE5 83 88 192 

TESTIGO 

H-311 82 85 555 

CULTIVAR 


HV-313 79 84 301 





ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: CELAYA EXPERIMENTO: 06204121 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) 
(ele 
















PORCENTAJE DE HUMEDAD 





































BLOQUES 1 NS 1 1040.167 NS 1 700,189 NS 1 262 eo ee 
TESTCROSSES 23 he 23 572.692 NS 23 3,572,463 NS 23 40.837 ** 
TESTIGOS (T) 2 dats 2 USTs ay 2 (Ab C4, ohete) tS 2 15.167 NS 
C vs T 1 E 1 40542.187 ** 1 51,566,566 ** 1 29.037 NS 
ERROR 26 26 315.397 26 21,152,097 26 8.241 
TOTAL Se 53 53 OS 








PROMEDIO 10835.8 
CAVA 13.5 
DLS(0.05) 3015.5 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 
PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: ZAPOPAN FECHA DE SIEMBRA: 20-06-91 EXPERIMENTO: 06204122 
DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. [GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
TOTAL POR | DE CAL. .|% SOBRE] HUME—| % DE DE DE 
MASC. EE Aes MAZORCA|PLTAS.| QUEB. PLTA. |MACO.| MAZ. e -| DAD | GRANO|GRANO [GRANO 









ENTRADAS 






























ANC-105 \SSE3xSSE5 
CAJ-86 \SSE3xSSE5 
CAU-454 \SSE3xSSE5 
CHIH-188 \SSE3xSSE5 
CHIH-75 \SSE3xSSE5 
C.AMA.COJ \SSE3xSSE5 
C.BCO.JJE \SSE3xSSE5 
C.BCO.PH \SSE3xSSE5 


HCO- 70 \SSE3xSSE5 
HUI-317 \SSE3xSSE5 
HUI-358 \SSE3xSSE5 
HUI-386 \SSE3xSSE5 
HUI-387 \SSE3xSSE5 
HUI-388 \SSE3xSSE5 
JAL-167B \SSE3xSSE5 
LIM-13 \SSE3xSSE5 
LIM-36 \SSE3xSSE5 
LIM-86 \SSE3xSSE5 
NAR-481 \SSE3xSSE5 
NAR-625 \SSE3xSSE5 
NAY-289 \SSE3xSSE5 
PAS-25 \SSE3xSSE5 
PUE-4 \SSE3xSSE5 
VAL-410 \SSE3xSSE5 
VAL-418 \SSE3xSSE5 




















OR] |S NHS SB DONON — OH O00 AH ON  — a = = = 
B= SFWODAHWWNN HH ODONDOHAHNAWNNOONS 
E NE i ES, Ny SSS y EE SR) Ny EIR y 
ooo» o>=WNoovonnasrmnanaa 2000 
OY Os Y Os OO O UA AA A Y A Y Y Y Y O OS YY ON ON 























NUMERO 25 5 5 5 

MINIMO 64 0 0 0.9 

MAXIMO 79 2 4 ES 

PROMEDIO a , 74.0 . . 5569 0.8 1.4 1.1 y : 
DLS(0.05) CA - - 625 220 2.8 0.1 ; 3 A 
PROBADOR 

SSE3xSSE5 75 164 56 31 0 0 0.8 4 2918 100 19 
TESTIGOS 

HV-313 71 71 221 CG 32 0 0 1.0 7 5681 195 20 
REMACO- 1 71 71 249 100 34 0 0 voz 8 7922 271 19 








ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA LOCALIDAD: ZAPOPAN EXPERIMENTO: 06204122 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) | PORCENTAJE DE HUMEDAD 
3 
24 
2 
1 
81 
111 


WAY Ets 847.119 NS 3 86615.107 NS 15/2699) ** 
34.623 ** 1148.873 ** 24 1418313.898 ** 3.340 NS 
202085502 (MESES 2 A AN) hats 2.333 NS 
26.186 ** 64341.608 ** 1 14638218.203 ** 6.914 NS 
81 
111 





BLOQUES 


TESTCROSSES 
TESTIGOS 
CEVS aT 


ERROR 2.229 446.823 619161.527 SE0lS 


TOTAL 


PROMEDIO 
Cv. 
DLS(0.05) 








PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO 


ENTRADAS 


ANC- 105 
C.AMA.COJ 
C.BCO.JJE 
C.BCO.PH 
CAJ-86 
CAU-454 
CHIH- 188 
CHIH-75 
HcO-070 
HUI-317 
HUI-358 
HUI -386 
HUI -387 
HUI -388 
JAL-167B 
LIM-13 
LIM-36 
LIM-86 
NAR-481 
NAR-625 
NAY - 289 
PUE -4 
VAL-410 
VAL-418 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 
PROBADOR 
SSE3xSSE5 
TESTIGO 


HV-313 


\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 
\SSE3xSSE5 


REGION: 


% DE 
GERMI - 
NACION 


CELAYA 
DIAS- 
FLORACION 
ESA] 
79 


MASC. 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


ALTURA 


PLANTA MAZORCA 


PROBADOR: SSE3xSSE5 


% DE PLTAS. RENDIMIENTO 
MAZ. GRADO CAL % DE 
DE 


NUMERO 
TOTAL 


PLTAS. 


UY Os Os MW E Mn 09 07 UU MN Wu —= YU MN O W y $ U U 


PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


2NUNO=NU0*REEENWANNNAO Nu 


POR 


PLTA. 


Ray SS SS SS SS fee) See 
srta is e A E ie tin tee aie ie cn i he AR See Ci 
ONOO0O-=WODO=N =2ONNN=Y->=0-=00 


MACO. 


EXPERIMENTOS: 06204121, 06204122 


MAZ 
KGS/HA. 
15% HUM 


BANARBNANANNNNNNNNNONANNNO 


% SOBRE 
PROBADOR 


HUMEDAD 


DOM=9RB2AUDODOWRUOWDUOUSB=OF 


% DE 
GRANO 





oa 


ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO PROBADOR: SSE3xSSE5 EXPERIMENTOS: 06204121, 06204122 


ere % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZACORA 


LOCALIDADES (LOC.) 59535209 a~= 5626.84 ** 210222 ** 158954 ** 
BLOQUES/LOC. AOS 4 1260 Res 4 734 NS 265 NS 
[aro re a % DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 


LOCALIDADES (LOC.) WENO. 22 2% (Sole Ome S00 NI Sane -0006 NS 
4 
MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 


BLOQUES/LOC. 164207 axe 3.51 NS 2.39 NS .0117 NS 


-0006 NS 
oF 

























































AO 
SS 






23 46.91 ** 23 
23 4.86 ** 23 


1109 ** 
415 NS 


1 
330 NS 


TESTCROSSES (C) 
LOCTRAC 


















1.76 





92 ech 92 444 452 






ERROR 








1 
4 
23 
23 
92 
143 


143 







TOTAL 143 































4 4 4 






























23 
23 


23 
23 


22.36 NS 
¡ass 


35.17 NS 
29.86 NS 


23 
23 


25.22 NS 
(oe sma 


23 
23 


LOAN Gma 
.0134 NS 


TESTCROSSES (C) 
DOC G 



















































92 Talib) 





92 20857 92 6.21 92 . 0090 





ERROR 











143 143 143 143 





TOTAL 


ee NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB. 
1 1 1 


LOCALIDADES (LOC.) 11350.22 ** 1391.28 ** 300.13 ** 
BLOQUES/LOC. 4 164.87 ** 3.51 NS 2.39 NS 












































4 | 4 4 -0117 NS 










































23 
23 


35.17 NS 
29.86 NS 


23 
23 


22.36 NS 
¡Seas 









23 
23 


25.22 NS 
¡LS 


23 
23 


.0418 ** 
-0134 NS 


TESTCROSSES (C) 
LOCAS C 






































oe 





92 AVS SO 92 92 6.21 





ERROR 92 . 0090 














143 143 





143 





TOTAL 143 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES Y PROBADORES 


PAIS: MEXICO REGION: CELAYA PROBADOR: B32xB33, SSE3xSSE5 EXPERIMENTOS: 06204119, 06204120, 06204121, 06204122 


DIAS- FLORACION ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
% DE NUMERO MAZ. % DE 
ENTRADAS we MASC FEM. PLANTA MAZORCA ee QUEB. | TUMB KGS/HA. % SOBRE pa 
zi = E 15% HUM PROMEDIO 


ANC-105 \PROBADOR 7 
C.AMA.COJ \PROBADOR 83 
C.BCO.JJE \PROBADOR 83 
C.BCO.PH \PROBADOR 82 
CAJ-86 \PROBADOR 76 
CAU-454 \PROBADOR 80 
CHIH-188 \PROBADOR 70 
CHIH-75 \PROBADOR 80 
HCO-070 \PROBADOR 79 
HUI-317 \PROBADOR 81 
HUI-358 | \PROBADOR 79 
HUI-386 \PROBADOR 81 
HUI-387 \PROBADOR 81 
HUI-388 \PROBADOR 80 
JAL-167B \PROBADOR 74 
LIM-13 \PROBADOR 80 
LIM-36 \PROBADOR 76 
LIM-86 \PROBADOR 81 
NAR-481 \PROBADOR 83 
NAR-625 \PROBADOR 82 
NAY-289 \PROBADOR 79 
PUE-4 \PROBADOR 80 
VAL-410 \PROBADOR 79 
VAL-418 \PROBADOR 79 


UU £ Ud way UU NW == UU Way -— UN W Up 
2=X0=nNUW0O0NnNN (NN —= NN —= MN MN Y U 09 YU 
OA Na ds eae ee 
2N0== UNO >NN=NNN=0MN"N-->0-- 
a, ad ad: ie A A ce. G 
ONAFOWHSANNANDOAWODODOAVDODFL FA 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 





93 


ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES Y PROBADORES 


PAIS: MEXICO PROBADOR: B32xB33, SSE3xSSE5 EXPERIMENTOS: 06204119, 06204120, 06204121, 06204122 


| % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION ED AREA DE PLANTA ALTURA DE MAZACORA 


LOCALIDADES (LOC. ) 14420.01 420823 308303 
PROBADORES (P) . 611.95 2962 6088 
LOC. X P 196.00 1 74 
BLOQUES/(LOC. & P) . SS 783 405 


TESTCROSSES (C) . 99.44 1861 2132 
POCAS C : 6.56 478 371 


CASE P: c 8.01 416 636 
LOG. .C.*..P 4.35 421 285 


ERROR - 2.82 418 403 


TOTAL 








A NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 
















LOCALIDADES (LOC. ) . 1029 
PROBADORES (P) .5608 
LOC. X P .0827 


BLOQUES/(LOC. £ P) .0269 









OCD 
-0189 NS 






TESTCROSSES (C) 
LOCAS Le 












c*P 
Loc. 


.0304 * 


*C*p -0132 NS 





ERROR -0177 






TOTAL 


94 


ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES Y PROBADORES 


PAIS: MEXICO PROBADOR: B32xB33, SSE3xSSE5 EXPERIMENTOS: 06204119, 06204120, 06204121, 06204122 


EE CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA.) % DE HUMEDAD % DE GRANO 


18906.25 aad 
36.95 .34 
106.78 .67 

.86 -66 
.66 .02 
Uh vda .28 
.76 : 
Y - 
.41 “ 








































LOCALIDADES (LOC.) 568,297,921 
PROBADORES (P) 28, 269, 722 
LOC. X P 147,070, 193 





BLOQUES/(LOC. & P) 2,299,052 









TESTCROSSES (C) 
LOCTAEC 


5,641,352 * 
2,356,011 NS 

















c*p 
Loc. *C *P 


3,123,347 NS 
2,167,400 NS 






ERROR 2,026,405 


TOTAL 


DS 





4.2.4 RESULTADOS DE LAMP DE LA ETAPA 4 EN 
PERU 
ING. RICARDO SEVILLA 


Programa Cooperativo de Investigaciones en Maiz (PCIM) 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
Av. La Universidad, Apartado 456 
La Molina, Lima, PERU 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: PERU REGION: CARAZ LOCALIDAD: CARAZ FECHA DE SIEMBRA: 24-10-91 EXPERIMENTO: 08307218 






DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO 
TOTAL POR | DE 

















% DE TIPO [COLOR 
HUME-| % DE | DE | DE 

ENTRADAS PLANTA [MAZORCA |PLTAS. | QUES. | TUMB. | PLTA. |MACO. DAD | GRANO|GRANO |GRANO 
ANC- 105 47 95 85 36 0.6 12 
CAJ-086 24 106 88 19 0.8 13 
CAU-454 25 110 64 19 1.0 15 
CHIS-301 53 115 78 4h 0.9 14 
CHIH-188 56 83 45 44 0.5 

CHIH-191 58 80 53 44 0.5 

COAH-025 57 85 50 44 0.4 

C.AMA.COJ 46 112 129 40 0.5 

C.BCO PH 42 110 106 33 0.4 

C.BCO.JJE 43 115 MIS 37 0.4 

DGO-236 48 89 53 39 0.6 

HCO-070 24 104 78 21 1.0 

HGO-040 62 110 120 44 0.8 

HUI-317 20 108 112 18 1.0 

HUI-358 27 108 82 19 1.0 

HUI -386 30 104 55 26 0.8 

HUI -387 19 108 93 12 122 

HUI-388 31 108 58 24 0.9 

JAL-1678 58 104 79 44 0.8 

LIM-013 37 100 92 29 0.7 

LIM-036 25 97 98 22 1.3 

LIM-086 33 103 110 24 1.0 

MOR- 162 56 106 112 44 0.7 

NAR-481 37 110 97 29 1.0 

NAR-625 28 114 71 23 0.8 

NAY -289 58 109 99 44 0.9 

NAY-318 53 113 130 41 0.9 

PIU-049 47 109 89 37 0.2 

PUE-01 58 115 112 44 0.7 

SLP-44 55 107 79 44 0.8 

TAMS- 119 54 113 96 44 0.9 

VAL-410 32 104 63 25 1.1 

VAL-418 16 109 72 10 0.8 

CAU-454 \COMPUESTO 18 15 107 88 12 152 

HUI-317 \COMPUESTO 18 36 109 107 30 0.8 

HUI-358 \COMPUESTO 18 40 98 76 33 0.6 

HUI-386 \COMPUESTO 18 37 100 86 31 0.5 

HUI-387 \COMPUESTO 18 26 110 87 21 0.6 

HUI-388 \COMPUESTO 18 34 107 79 26 0.9 


SYS, 


PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: PERU REGION: CARAZ LOCALIDAD: CARAZ FECHA DE SIEMBRA: 24-10-91 EXPERIMENTO: 08307218 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO % DE TIPO |COLOR 
HUME—| % DE DE DE 
DAD | GRANO|GRANO [GRANO 
13 





















% DE PLTAS. | MAZ. |GRADO 
POR | DE CAL. 
QUEB.| TUMB.| PLTA.|MACO.} MAZ. 


RENDIMIENTO 
KGS/HA.|% SOBRE 
15% HUM. | PROBAD. 




















ENTRADAS 





TOTAL 
MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA|PLTAS. 























NAR-481 \COMPUESTO 18 20 108 114 UE 84 14 0.6 

NAR-625 \COMPUESTO 18 28 100 107 170 85 23 > 10 
VAL-410 \COMPUESTO 18 50 96 101 182 78 38 otf 12 
VAL-418 \COMPUESTO 18 28 102 109 171 86 23 olf 12 
NUMERO 43 43 3 46 
MINIMO 15 10 ze 10 
MAXIMO 62 44 Eo) 16 
PROMEDIO 38.7 30.5 .8 U6 
DLS(0.05) 1875 14.9 E? 4.7 
TESTIGO 

PMV-580 99 106 182 94 44 4441 12 
TESTIGOS FORANEOS 

DON MARSHALL 50 103 110 176 88 40 4121 

HeSiit 5% 112 119 194 95 27 6903 

ICA V-303 28 107 114 170 72 25 8380 


100 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: PERU REGION: CARAZ LOCALIDAD: CARAZ EXPERIMENTO: 08307218 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) PORCENTAJE DE HUMEDAD 
nenes os vascos [oa] em [eal em feu] em fea] em 


BLOQUES 2.723 88.096 NS 350750.681 NS 10.894 NS 


TESTCROSSES (C) 61.472 211.228 NS 7078463.800 ** 1.467 NS 
ACCESIONES PER SE (A) 144.594 502919 =x 7035417.300 ** 3.843 NS 
C+ A vs T CUBUEe 25.185 NS 272861.656 NS 3.220 NS 


Cvs A 83.200 655.102 NS 5628.977 NS 5.952 NS 


ERROR 21.506 302.031 2064004 .311 5.524 
TOTAL 


PROMEDIO 
C.V. 
DLS(0.05) 








ea! 


PROYECTO LAMP 


PAIS: PERU 


ENTRADAS 






AGS-41 Y PMV-580 
ANT-504 \ PMV-580 
BOY-382 \ PMV-580 
BOY-494 \ PMV-580 
BOZM-0862 \ PMV-580 
BOZM-0978 Y PMV-580 
BOZM-1218 Y PMV-580 
BOZM-1224 \ PMV-580 
CHIH-156 \ PMV-580 
CHIH-165 \ PMV-580 
CHIH-204 \ PMV-580 
DGO- 181 Y PMV-580 
DGO-201 Y PMV-580 
GTO-201 \ PMV-580 
HGO-133 \ PMV-580 
HGO- 201 \ PMV-580 
HGO-87 Y PMV-580 
HGS-142 \ PMV-580 
MEX-263 \ PMV-580 
MEX-304 \ PMV-580 
MEX-701 Y PMV-580 
NAR-626 \ PMV-580 
QRO- 14 Y PMV-580 
TLAX-151 \ PMV-580 









NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 

DLS(0.05) 
PROBADOR 
PMV-580 
TESTIGO 
C.AMA.ANC. 


CULTIVARES 





H-32 
ICAV-453 
PMS-636 


REGION: CARAZ 







105 
128 
97 


114 
140 
104 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


171 
172 
134 





67 


79 
96 
61 


LOCALIDAD: CHIQUIAN 


DIAS—FLORACION ALTURA 





NUMERO 
TOTAL 
MAZORCA |PLTAS. 









































54 
37 
40 


% DE PLTAS. MAZ. 
POR 
QUEB.| TUMB.| PLTA. 


ooj-o0o0oco0coo0oco0°coooo0o0o0o0o_=+ = ~ao 
(Maer eco ne Cerin tite Car e ia Car me eta oe ty 


NO up NX 00N 0 09 09 090000 090 YU YY] Y-]-0-009:0 


Oo 0 
NOOO 


PROMEDIOS POR ENTRADA. 








FECHA DE SIEMBRA: 20-12-93 


GRADO 
DE 
MACO. 


CAL. 
MAZ. 


RENDIMIENTO 


% SOBRE 
15% HUM. | PROBAD 








EXPERIMENTO: 08312125 


% DE TIPO |COLOR 
HUME—| % DE DE DE 
-| DAD | GRANO|GRANO |GRANO 














2549 100 
3520 138 
4977 195 
6575 258 


2974 


117 





LOZ 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: PERU REGION: CARAZ LOCALIDAD: CHIQUIAN EXPERIMENTO: 08312125 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) 


BLOQUES 23.441 NS MAD CHIT ? 10650166.926 ** 





TESTCROSSES Sn ee? 1590.065 ** 9469601.376 ** 
TESTIGOS LO. 271.083 NS 947761.750 NS 


C vs T ISLA ION 3071.344 ** 18298953.844 ** 


ERROR a 212.476 1259487.016 
TOTAL 


PROMEDIO 
CAVA 
DLS(0.05) 





10S 
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5. RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL AREA HOMOLOGA 3 





5.1 MATERIAL GENETICO 5.1 GENETIC MATERIALS 


La relación de experimentos del A.H.3 y el material genético probado se The list of the H.A. 3 experiments and the genetic materials tested are shown 
muestran a continuación: as follows: 


EXPERIMENTO PAIS LOCALIDAD FECHA DE SIMEBRA | TESTIGOS 
EXPERIMENT COUNTRY LOCATION PLANTING DATE CHECKS 


01103104 BOLIVIA PAIRUMANI 30/10/91 COMPUESTO 18 


03401111 COLOMBIA LA SELVA 12/05/93 ICA V-402 


05305111 GUATEMALA LABOR OVALLE 09/03/92 : CHIVARRETO 
SAN MARCENO 


05305212 GUATEMALA LABOR OVALLE 06/04/92 CHIVARRETO 
SAN MARCENO 


05306113 GUATEMALA LABOR OVALLE 09/03/92 CHIVARRETO 


05305214 GUATEMALA LABOR OVALLE 06/04/92 CHIVARRETO 


05305116 GUATEMALA LABOR OVALLE 08/03/93 CHIVARRETO 
SAN MARCEÑO 
TOTO AMAR. 
G308, G434, G500 


05305117 GUATEMALA LABOR OVALLE 12/04/93 CHIVARRETO 
SAN MARCENO 
TOTO AMAR. 
G308, G434, G500 


PROBADOR 
TESTER 


COMPUESTO 18 


ICA V-453 


COMPUESTO 18 


COMPUESTO 18 


CHIVARRETO 


CHIVARRETO 


MATERIAL GENETICO TESTIGOS FORANEOS 
GENETIC MATERIALS FOREIGN CHECKS 


26 mestizos: 17 Colombia, 3 
Guatemala, 2 Bolivia, 4 Peru 


14 accesiones superiores CHIVARRETO 
del A.H. 3 per se y 15 

mestizos: 8 Colombia, 4 

Guatemala, 2 Mexico, 1 

Bolivia 


24 accessiones superiores ICA V-453 
de A.H. 3: 7 Colombia, COMPUESTO 18 
3 Guatemala, 14 Mexico 


24 accessiones superiores ICA V-453 
de A.H. 3: 7 Colombia, COMPUESTO 18 
3 Guatemala, 14 Mexico 


23 mestizos: 2 Bolivia, 
15 Colombia, 3 Guatemala, 
3 Peru 


23 mestizos: 2 Bolivia, 
15 Colombia, 3 Guatemala, 
3 Peru 


14 mestizos: 13 Mexico, 
1 Bolivia 


14 mestizos: 13 Mexico, 
1 Bolivia 





AO 


EXPERIMENTO 
EXPERIMENT 


06109123 


06109224 


06110125 


06110226 


06111127 


06111228 


08408119 


08413126 


PAIS 


COUNTRY 


MEXICO 


MEXICO 


MEXICO 


MEXICO 


MEXICO 


MEXICO 


LOCALIDAD 


LOCATION 


CHAPINGO 


TLAXCALA 


CHAPINGO 


TLAXCALA 


CHAPINGO 


TLAXCALA 


CHIQUIAN 


CHIQUIAN 


FECHA DE SIMEBRA 
PLANTING DATE 


11/04/90 


07/05/91 


25/04/90 


08/05/91 


25/04/90 


09/05/91 


26/12/90 


21/12/93 


TESTIGOS 


CHECKS 


C.AMA.ANC. 


PMV-584 
PMS-636 


PROBADOR 
TESTER 


H-32(h) 


H-32(h) 


H-30(h) 


H-30(h) 


H-129(h) 


H-129(h) 


C.AMA.ANC. 


C.AMA.ANC. 


MATERIAL GENETICO 
GENETIC MATERIALS 


33 accesiones per se y 
28 mestizos 


33 accesiones per se y 
28 mestizos 


31 accesiones superiores del 
A.H.3 per se de Mexico y 
28 mestizos 


31 accesiones superiores del 
A.H.3 per se de Mexico y 
31 mestizos 


31 accesiones superiores del 
A.H.3 per se de Mexico y 
31 mestizos 


31 accesiones superiores del 
A.H.3 per se de Mexico y 
31 mestizos 


28 mestizos: 6 Colombia, 
1 Guatemala, 18 Mexico, 
3 Peru 


24 mestizos: 4 Bolivia, 
15 Mexico, 5 Colombia 


TESTIGOS FORANEOS 


FOREIGN CHECKS 


H-32xC.AMA.ANC. 
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5.2.1 RESULTADOS DE LAMP DE LA ETAPA 4 EN 
BOLIVIA 


DR. GONZALO AVILA 


Director 
Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas de Pairumani 
Casilla 128 
Cochabamba, BOLIVIA 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: BOLIVIA REGION: COCHABAMBA LOCALIDAD: PAIRUMANI FECHA DE SIEMBRA: 30-10-91 EXPERIMENTO: 01103104 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO TIPO |COLOR 
TOTAL DE DE 
MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA|PLTAS. GRANO |GRANO 
84 











% DE PLTAS. | MAZ. |GRADO 
POR | DE CAL. 
TUMB.| PLTA.|MACO.| MAZ. 





RENDIMIENTO % DE 


ENTRADAS QUEB. 





ANC- 139 
ANC-427 
ANT-423 
ANT-439 
ANT-485 
ANT-494 
BOY-328 
BOZM- 1218 
BOZM- 1224 
CAJ- 163 
CAU-454 
C.AMA.ANC. 
CUN-342 
GUATE-308 
GUATE-434 
GUATE-500 
HUI-317 
HUI-358 
HUI -386 
HUI -387 
HUI -388 
NAR-481 
NAR-625 
TOL-384 
VAL-410 
VAL-418 


= 


—» 
We NNNWW FS au 2 (dy UNO E UN 09 NN —= £ WN Mn mn 


NO0O00=00=00===0000000=00=0 A 


eee Ye a ee eee a ee E ay SS, aay AS IN a esi fet) y fers ly 
ASA a meri. Tice A Kolin polite o. ons 
oocoouvuinuinO0oooouninoooonooOoOoOoo o nOoOoODO 








nN 
an 
ine) 
nN 


Ruzmnos 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 


Un 

co. a 
om — 
0 

.. 
ONO 
O = = 





PROBADOR 


COMPUESTO 18 83 92 284 151 40 5 0 1.0 








eels: 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: BOLIVIA REGION: COCHABAMBA LOCALIDAD: PAIRUMANI EXPERIMENTO: 01103104 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) PORCENTAJE DE HUMEDAD 


BLOQUES 40.907 ** rl de) Es 7990296.000 NS 85-0505 = 


TESTCROSSES 266.007 ** 1144.942 ** 2707678.003 NS CBI ATA) ok? 
Civsel 362.086 ** 943.590 NS 1193441.852 NS 5.898 NS 


ERROR 4.830 336.335 2490731 .692 7.899 
TOTAL 


PROMEDIO 
CEN 
DLS(0.05) 





aL 


5.2.2 RESULTADOS DE LAMP DE LA ETAPA 4 EN 


COLOMBIA 


ING. CARLOS DIAZ 


Jefe de Recursos Genéticos de Maiz 
Tulio Ospina ICA 
Apdo. Aéreo 51764 Medellin 
Medellin, COLOMBIA 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


% DE PLTAS. 


PAIS: COLOMBIA REGION: RIO NEGRO LOCALIDAD: LA SELVA 


DIAS—FLORACION ALTURA 


MAZORCA|PLTAS. 


89 





































ENTRADAS 


ANT-423 
ANT-439 

ANT-504 

ANT-567 

BOY-328 

BOY -382 

BOZM- 1224 

CUN-342 

GTO- 151 

GUATE -308 

GUATE -434 

GUATE -500 

HGO- 142 

TOL-384 

ANT-423 \ICA V-453 
ANT-439 =\ ICA V-453 
ANT-504 MICA V-453 
ANT-567 —NICA V-453 
BOY-328 \ICA V-453 
BOY-382 \ICA V-453 
BOZM-1224 \ICA V-453 
CUN-342 \ICA V-453 
GTO-151 \ICA V-453 
GUATE-308 MICA V-453 
GUATE -434 MICA V-453 
GUATE-500 MICA V-453 
HGO-142 \ICA V-453 
TOL-384 \ICA V-453 
CHIVARRETO\ICA 





122 
137 
121 
211 
179 
149 

79 
204 
139 
110 
141 
138 
101 
151 
148 
162 
142 
164 
201 
137 
166 
156 
167 
160 
114 
170 
134 
177 
136 


FECHA DE SIEMBRA: 


MAZ. er 
POR 
PLTA. fico 














NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 

DLS(0.05) 





30 
79 
211 
148.6 
37.8 





PROBADOR 
ICA V-453 76 





149 








TESTIGO 
ICA V-402 71 104 


TESTIGO FORANEO 
CHIVARRETO 21 87 91 265 








167 


142 


PROMEDIOS POR ENTRADA. 


EXPERIMENTO: 03401111 





A -|% SOBRE} HUME— 
-|15% HUM. |PROBAD. 























aba) 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: COLOMBIA REGION: RIO NEGRO LOCALIDAD: LA SELVA EXPERIMENTO: 03401111 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) PORCENTAJE DE HUMEDAD 
memes oe venti [0 feu em feet en fon em 


1927070.198 N 0.250 NS 


BLOQUES 10.073 NS 


TESTCROSSES (C) iS 660) =* 10042738.154 ** 15.405 ** 


ACCESIONES PER SE (A) 
TESTIGOS (T) 
Chae Ae VS 0 

Cvs A 


ERROR 


AS ts 8853732.927 ** 14 31.486 ** 


0.667 NS 
248.336 ** 
eae) > 


8.041 


764694 .000 
61821435 .199 
254456350.670 


766857 .671 


NS 


kk 
* ode 


1.000 NS 
11.704 * 
19.267 * 


2.702 


TOTAL 


PROMEDIO 
CAVE 
DLS(0.05) 





JS 


5.2.3 RESULTADOS DE LAMP DE LA ETAPA 4 EN 
GUATEMALA | 


ING. MARIO FUENTES 


Genetista del Programa de Maiz 
Instituto de Ciencia y Tecnologia Agricolas (ICTA) 
Km 21.5 Carretera Amatitlan 
Barcenas, Villa Nueva 
Guatemala, C.A., GUATEMALA 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 

PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO LOCALIDAD: LABOR OVALLE FECHA DE SIEMBRA: 09-03-92 EXPERIMENTO: 05305111 

DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. [GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO |COLOR 
TOTAL POR | DE CAL.| KGS/HA.|% SOBRE} HUME—| % DE DE DE 

MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA |PLTAS. TUMB.| PLTA.|MACO.| MAZ.|15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO |GRANO 

































ENTRADAS 






























CULTIVARES 


119 122 247 153 27 10 
151 157 244 158 25 10 
126 130 242 136 28 11 


CHIVARRETO 0 7149 
ICA V-453 0 5596 
SAN MARCEÑO 2 8983 





AGS-88 23 0 2 
ANT-328 6 10 0 
ANT-342 24 8 0 
ANT -384 17 on 0 
ANT-423 18 0 0 
ANT-439 9 0 0 
ANT-485 14 0 0 
ANT-494 9 0 0 
CHIH-129 24 51 9 
CHIH-156 26 28 20 
CHIH-165 24 6 20 
DGO-177 25 Site 25 
DGO- 181 23 9 17 
DGO-56 26 6 14 
GTO- 140 26 0 8 
GTO-201 27 15 10 
GUATE-308 23 9 0 
GUATE-434 25 115; 13 
GUATE-500 30 10 0 
HGO- 133 28 9 4 
HGO-82 29 Y 11 
HGO-88 29 9 6 
MEX-304 28 5 6 
MEX-701 27 9 4 
NUMERO 24 24 24 
MINIMO 6 0 0 
MAXIMO 30 57 25 
PROMEDIO (A) o EAS 6.8 
DLS(0.05) COME (69 
TESTIGO FORANEO 

COMPUESTO 18 122 126 202 114 22 5 2 


e, 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO LOCALIDAD: LABOR OVALLE EXPERIMENTO: 05305111 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA. ) 


1 1430.083 ** 3960.333 ** 1 1,232,301 NS 














FUENTES DE VARIACION 





BLOQUES 























ACCESIONES PER SE (A) 






1464.072 ** o eds 6210, 1374 














ERROR 
TOTAL 


31.344 246.507 


23 
23 443,983 
47 





PROMEDIO (A) 
COVE 
DLS(0.05) 


ZO, 


PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 
PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO LOCALIDAD: LABOR OVALLE FECHA DE SIEMBRA: 06-04-92 EXPERIMENTO: 05305212 
DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO] % DE PLTAS. | MAZ. % D TIPO ES 

TOTAL POR NE % DE DE 
ENTRADAS MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA|PLTAS. TUMB.| PLTA. DAD | GRANO|GRANO o 


AGS-88 
ANT-328 
ANT-342 
ANT-384 
ANT-423 
ANT-439 
ANT-485 
ANT-494 
CHIH-129 
CHIH-156 
CHIH-165 
DGO-177 
DGO-181 
DGO-56 
GTO-140 
GTO-201 
GUATE - 308 
GUATE -434 
GUATE -500 
HGO- 133 
HGO-82 
HGO-88 
MEX-304 
MEX-701 











NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 


DLS(0.05) 








TESTIGO FORANEO 


COMPUESTO 18 118 121 208 








CULTIVARES 


CHIVARRETO 
ICA-V453__ 
SAN MARCENO 


121 124 252 149 
152 155 270 178 
126 133 263 161 








oa 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO LOCALIDAD: LABOR OVALLE EXPERIMENTO: 05305212 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA. ) 
Ep ra 


1 22.688 NS 1 295.021 NS 1 83,333 NS 












FUENTES DE VARIACION 






BLOQUES 















ACCESIONES PER SE (A) 1593.644 ** ER BRS 






9,942,529 ** 











ERROR 
TOTAL 


14.209 





333.108 









255,265 


PROMEDIO 
CAVA 
DLS(0.05) 





AZ 


PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO EXPERIMENTOS: 05305111, 0530212 


DIAS- ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
FLORACION MAZ. | GRADO CAL % DE % DE 
POR DE MAZ HUMEDAD GRANO 
MASC. FEM. | PLANTA MAZORCA QUEB. | TUMB PLTA. MACO. KGS/HA. | % SOBRE 
15% HUM PROMEDIO 


ES 




















% DE 
GERMI - 
NACION 


NUMERO 
TOTAL 
PLTAS. 









ENTRADAS 




































AGS-88 
ANT-328 
ANT-342 
ANT-384 
ANT-423 
ANT-439 
ANT-485 
ANT-494 
CHIH-129 
CHIH- 156 
CHIH-165 
DGO-177 
DGO- 181 
DGO-56 
GTO-140 
GTO-201 
GUATE -308 
GUATE -434 
GUATE -500 
HGO- 133 
HGO-82 
HGO-88 
MEX-304 
MEX-701 


















NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 

DLS(0.05) 





CULTIVARES 





COMPUESTO 18 
CHIVARRETO 
ICA V-453 

SAN MARCEÑO 


ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 
EXPERIMENTOS: 05305111, 0530212 


PAIS: QUATEMALA PERSSE 


ES % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZACORA 


LOCALIDADES (LOC.) 1 O Ae AA) SAY 
2 
25 
23 
46 
95 


BLOQUES/LOC. (SCS 2 726.39 ** 2 
ee INCTECTCTTTTCON IENPTT TACTO ETA IRENE CCAA 
1 1 
2 
23 
23 
46 
95 


LOCALIDADES (LOC. ) 3.76 NS 1 .09 NS 
2 
23 
23 
46 
95 


BLOQUES/LOC. 20.68 NS 242.43 NS 
FAS CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA. ) % 


LOCALIDADES (LOC. ) 367 NS 
2 
23 
23 
45 


































3244.54 ** 502878 ig 
28.61 NS 28.90 NS 


ACCESSIONES (A) 
COCHERA 














23.07 22er8 






ERROR 


TOTAL 

























864.00 ** 
410.83 * 











Ze 






















e SA 
197248 


(Beth) ts 
123.07 NS 


SSL OOR SS 
74.09 NS 





ACCESSIONES (A) 
Loc. * A 















ERROR 10.96 81.95 98.66 


















TOTAL 











BLOQUES/LOC. 657,817 NS 










1 52272 (atk 
1,265,611 ** 


ACCESSIONES (A) 
POCA 











347,527 






ERROR 


TOTAL 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO LOCALIDAD: LABOR OVALLE FECHA DE SIEMBRA: 09-03-92 EXPERIMENTO: 05306113 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO] % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO % DE TIPO [COLOR 
POR | DE CAL HUME—| % DE DE DE 
MACO. -| DAD | GRANO|GRANO [GRANO 


TOTAL 
MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA|PLTAS. auee. | TUNB. | PLTA. MAZ 


















RENDIMIENTO 

















ENTRADAS 




































ANC- 139 
ANC-427 \COMP 18 
ANT-423 xcomP 18 
ANT -439 \COMP 18 
ANT-485 \COMP 18 
ANT-494 \COMP 18 
BOY -328 \COMP 18 
BOZM-1218 \COMP 18 
BOZM-1224 \COMP 18 
CAJ- 163 \COMP 18 
CAU-454 \COMP 18 
GUATE-308 \COMP 18 
GUATE-434 \COMP 18 
GUATE-500 \COMP 18 
HUI-317 \COMP 18 
HUI-358 \COMP 18 
HUI -386 \COMP 18 
HUI -387 \COMP 18 
HUI -388 \COMP 18 
NAR-481 \COMP 18 
NAR-625 \COMP 18 
VAL-410 \COMP 18 
VAL-418 


—_ 
NORAWODDANOAWFWWEUUMNONOL 


ONCONAWDODANFEFNOOR-WNODDONAN 






















NUMERO 23 23 2 
MINIMO 0 0 46 
MAXIMO 10 12 271 
PROMEDIO 339 335 147.6 
DLS(0.05) 92 8.6 


PROBADOR 


COMPUESTO 18 


TESTIGO 





CHIVARRETO 





WEES: 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO LOCALIDAD: LABOR OVALLE EXPERIMENTO: 05306113 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA. ) 
a a 


1 1.280 NS 1 WENA AY E 1 107926.580 NS 












FUENTES DE VARIACION 





BLOQUES 




















190.994 ** 
1.000 NS 
466.650 ** 


TESTCROSSES 
TESTIGOS CT) 
Gvset 







1044.089 ** 
RANA Es 
1045.913 ** 


3719394.877 ** 
22652840.250 ** 
6241371.726 ** 






















ERROR 
TOTAL 


18.697 12595 447921 .413 












PROMEDIO 
C.V. 
DLS(0.05) 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO LOCALIDAD: LABOR OVALLE FECHA DE SIEMBRA: 06-04-92 EXPERIMENTO: 05305214 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO] % DE PLTAS. | MAZ. [GRADO % DE TIPO |COLOR 
POR | DE CAL HUME—| % DE DE DE 
MACO. DAD | GRANO|GRANO |GRANO 


TOTAL o 
MASC. | FEM. [PLANTA MAZORCA|PLTAS.| QUEB.| TUMB.| PLTA. MAZ. 


























RENDIMIENTO 
% SOBRE 
15% HUM. |PROBAD. 












ENTRADAS 




























ANC- 139 
ANC-427 \COMP 18 
ANT-423 \COMP 18 
ANT-439 \COMP 18 
ANT-485 \COMP 18 
ANT-494 \COMP 18 
BOY -328 \COMP 18 
BOZM-1218 \COMP 18 
BOZM-1224 \COMP 18 
CAJ- 163 \COMP 18 
CAU-454 \COMP 18 
GUATE-308 \COMP 18 
GUATE-434 \COMP 18 
GUATE-500 \COMP 18 
HUI-317 \COMP 18 
HUI-358 \comP 18 
HUI -386 \COMP 18 
HUI -387 \COMP 18 
HUI -388 \COMP 18 
NAR-481 \COMP 18 
NAR-625 \COMP 18 
VAL-410 \COMP 18 
VAL-418 \ComMP 18 










SDOWWNWNDORDDOCODONNOWENOOO 


ey 
. e PU 
MO UN NN uN O Uy ODOWNDOCOOVONOFONFNODAOOWONN 














NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 
PROBADOR 
COMPUESTO 18 
TESTIGO 


CHIVARRETO 


SEAT 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO LOCALIDAD: LABOR OVALLE EXPERIMENTO: 05305214 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) 
(al Ef he I 


1 24.500 NS 1 684.500 NS 1 248512.500 NS 


















FUENTES DE VARIACION 







BLOQUES 


























TESTCROSSES SA) 647.897 * 2842332.567 ** 
TESTIGOS (T) 25.000 NS 53062250 ** 18173169.000 ** 
C vs T 638.671 ** 715.691 NS 4748843.521 ** 














ERROR 
TOTAL 


12.000 302.333 346729.042 





PROMEDIO 
Cave 
DLS(0.05) 


1218 


PROYECTO LAMP 


PAIS: GUATEMALA 


ENTRADAS 


ANC- 139 
ANC-427 
ANT-423 
ANT-439 
ANT-485 
ANT-494 
BOY -328 
BOZM- 1218 
BOZM- 1224 
CAJ- 163 
CAU-454 
GUATE-308 
GUATE-434 
GUATE-500 
HUI -317 
HUI -358 
HUI -386 
HUI -387 
HUI -388 
NAR-481 
NAR-625 
VAL-410 
VAL-418 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 
PROBADOR 
COMPUESTO 18 
TESTIGO 


CHIVARRETO 


REGION: 


% DE 
GERMI - 
NACION 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


QUEZALTENANGO 


DIAS- ALTURA 
FLORACION 
o PLANTA MAZORCA 


PROBADOR: COMPUESTO 18 


NUMERO 
TOTAL 
PLTAS. 


% DE PLTAS. 


QUEB. | TUMB 


= OF SFWWNWUNW = OF NNUNMNHLHEW FP 


PLTA. 


PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


EXPERIMENTOS: 05305113, 05305214 


RENDIMIENTO 
DE MAZ HUMEDAD GRANO 
KGS/HA. | % SOBRE 
15% HUM PROBADOR 


MACO. 





ZS 


ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 


PAIS: GUATEMALA PROBADOR: COMPUESTO 18 EXPERIMENTOS: 05305113, 05305214 


E | % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZACORA 
1 1 1 
2 


LOCALIDADES (LOC.) ; SOS) te 483529 A 1696 ** 
22 
22 
44 

TOTAL 91 


BLOQUES/LOC. 14.65 NS 9.53 NS OMS 
EEE NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. 
1 


LOCALIDADES (LOC. ) 1 11.84 NS 37.84 NS 
BLOQUES/LOC 2 3.53 NS 2 2.23 NS 












































2 


















495.01 ** 
SS) > 


22 
22 


TESTCROSSES (C) 
LOCTASAC 


489.28 ** 
E ‘4 


22 
22 


1474 ** 
218 NS 


1474 ** 
243 NS 


































19.20 





ERROR 44 15.46 44 222 188 
















91 91 


% DE PLANTAS TUMB MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 
C.M 


96.04 ** 
2.83 NS 
Gee ice | CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA. ) % DE HUMEDAD % DE GRANO 


LOCALIDADES (LOC. ) 8,379,296 ** 
2 
22 
22 
44 






















































G1 83505% 
eal 


12.16 NS 
18.00 NS 


TESTCROSSES (C) 
LOCGEE*sC 


18.76 NS 
14.59 NS 




















ERROR 8.40 13.86 





11.76 


TOTAL 












BLOQUES/LOC. 164,157 NS 







TESTCROSSES (C) 
LOCAASEC 


5,922,015 ** 
639,713 * 
ERROR 352,883 


TOTAL 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO LOCALIDAD: LABOR OVALLE FECHA DE SIEMBRA: 08-03-93 EXPERIMENTO: 05305116 












NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. [GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
TOTAL POR | DE CAL. % SOBRE| HUME—| % DE DE DE 
ENTRADAS QUEB.| TUM PLTA.|MACO.| MAZ.|15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO [GRANO 























B. 
8 
15 
13 
13 
13 
13 
12 
1 
14 
6 
> 
29 
le 
11 


14 14 
8 
23 29 
eS : 12.0 
4.3 | 10. 1258 
He 130 217 118 18 2 7 


CHIH-129 \CHIVARRETO 
CHIH-156 \CHIVARRETO 
CHIH-165 \CHIVARRETO 
COMP.18 \CHIVARRETO 
DGO-56 \CHIVARETTO 
DGO-177 \CHIVARETTO 
DGO-181 \CHIVARETTO 
GTO-140 \CHIVARRETO 
GTO-201 \CHIVARRETO 
HGO-82 \CHIVARRETO 
HGO-88 \CHIVARRETO 
HGO-133 \CHIVARRETO 
MEX-304 \CHIVARRETO 
MEX-701 \CHIVARRETO 


o 





UBOOOWMWWOFUNWNWOO 












NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 

DLS(0.05) 





PROBADOR 


CHIVARRETO 





CULTIVARES 





GUATE -308 
GUATE -434 
GUATE -500 
SAN MARCEÑO 
TOTO AMAR 


153 209 122 17 1 
156 223 136 10 
154 229 135 24 
137 221 122 21 
135 233 126 23 


ou 
. . —h 
WU Wu un ae DODRDEAEES BE Or E E Os UN Os Os UN Es UN Os 


O=wWONN 
00000 


oul 
W —_ 
WNNOO f 
= 
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ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO LOCALIDAD: LABOR OVALLE EXPERIMENTO: 05305116 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA. ) 


BLOQUES 2 42.310 NS 2 148.738 NS 2 1,496,096 NS 

























TESTCROSSES (C) WAS bes 





thee E 15,700,794 ** 












ERROR 13.027 
TOTAL 


146.712 





1,102,571 








PROMEDIO 
CV 
DLS(0.05) 





1D 


PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 





















PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO LOCALIDAD: LABOR OVALLE FECHA DE SIEMBRA: 12-04-93 EXPERIMENTO: 05305117 
RENDIMIENTO 


DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO} % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO % DE TIPO |COLOR 
POR | DE CAL.| KGS/HA.|% SOBRE| HUME-| % DE DE 
DAD | GRANO[GRANO |GRANO 


TOTAL 
MASC. FEM. [PLANTA |MAZORCA|PLTAS.| QUEB.| TUMB.| PLTA.|MACO.| MAZ.|15% HUM. |PROBAD. 
| : a 





























ENTRADAS 

















CHIH-129 \CHIVARRETO 
CHIH-156 \CHIVARRETO 
CHIH-165 \CHIVARRETO 
COMP.18 \CHIVARRETO 
DGO-56 \CHIVARRETO 
DGO-177 \CHIVARRETO 
DGO-181 \CHIVARRETO 
GTO-140 \CHIVARRETO 
GTO-201 \CHIVARRETO 
HGO-82 \CHIVARRETO 
HGO-88 \CHIVARRETO 
HGO-133 \CHIVARRETO 
MEX-304 \CHIVARRETO 
MEX-701 \CHIVARRETO 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 2 S 5 
DLS(0.05) - e > 2 




















106 
95 
Ge 
85 
87 
96 
91 
88 




















—» — —» 
09 U1 UY WU $ UN Y NN WOoun Oo 





14 
29 
102 
57 





=f 
—» 


PROBADOR 


CHIVARRETO 3 











CULTIVARES 





GUATE -308 
GUATE -434 
GUATE -500 
SAN MARCEÑO 
TOTO AMAR. 


= 


NOMA 
WNWWUW 






83 
67 
69 
89 
liza 
94 





15 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO LOCALIDAD: LABOR OVALLE EXPERIMENTO: 05305117 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) 
ee = Es [E 

















FUENTES DE VARIACION 












































BLOQUES 2 1.143 NS 2 75.524 NS 2 3,272,203 NS 
TESTCROSSES C) 13 69.070 ** 13 933.472 ** 13 14,934,246 ** 
ERROR 26 5.707 26 221.626 26 1,701,991 
TOTAL 41 41 










PROMEDIO 
Cave 
DLS(0.05) 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAIS: GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO PROBADOR: CHIVARRETO EXPERIMENTOS: 05305116, 05305117 


DIAS- ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
GERMI - TOTAL POR DE MAZ HUMEDAD GRANO 
ENTRADAS NACION MASC. PLANTA MAZORCA PLTAS. QUEB. | TUMB PLTA. MACO. KGS/HA. | % SOBRE 
15% HUM PROBADOR 


CHIH-129 \CHIVARRETO 15 
CHIH-156 \CHIVARRETO 79 
CHIH-165 \CHIVARRETO 101 
COMP. 18 \CHIVARRETO 111 
DGO-177 \CHIVARRETO 89 
DGO-181 \CHIVARRETO 91 
DGO-56 \CHIVARRETO 84 
GTO-140 \CHIVARRETO 99 
GTO-201 \CHIVARRETO 99 
HGO-133 \CHIVARRETO 
HGO-82 \CHIVARRETO 
HGO-88 \CHIVARRETO 
MEX-304 \CHIVARRETO 
MEX-701 \CHIVARRETO 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 


92 


NYUNWNMAMNAWWNOO 
EN EN EN Es UN UN UN UN Os Os E: UN Os UN 


PROBADOR 
CHIVARRETO 
CULTIVARES 


GUATE -308 
GUATE -434 
GUATE -500 

SAN MARCEÑO 
TOTO AMARILLO 
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ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 


PAIS: GUATEMALA PROBADOR: CHIVARRETO EXPERIMENTOS: 05305116, 05305117 


OS % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZACORA 
1 


LOCALIDADES (LOC. ) 1 2090.01 1 6894 
4 21.73 4 112 4 
13 189.24 ** 13 165% LOSE 
13 255 Eh 13 146 NS 214 NS 
52 9.37 52 184 137 
83 | 83 


BLOQUES/LOC. 
EEN NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB DE PLANTAS TUMB MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 
1 


: % . 
10.01 1 90.11 
4 
13 
13 
52 
83 


80.77 12) 
ESTAN CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA. ) % DE HUMEDAD 































TESTCROSSES (C) 
LOCt ac 














ERROR 














TOTAL 



















1 
4 


LOCALIDADES (LOC.) 
BLOQUES/LOC 















4 


















124.24 NS 
80255 


187.58 NS 
101.98 NS 


TESTCROSSES (C) 
LOCA C 






98.67 





40.07 







ERROR 


TOTAL 



























LOCALIDADES (LOC. ) 8.0476 27,036 
4 


BLOQUES/LOC. - 6667 4 2,384,150 

































2.3700 * 
.8425 ** 


13 
13 


13 
13 


AU Es 
2,477,950 NS 


TESTCROSSES (C) 
oles Ah (6 
















ERROR 52 -3205 52 1,402,281 












83 83 





TOTAL 


136 


5.2.3.1 RESULTADOS DE LAMP DE LA ETAPA 4 EN 
BOLIVIA AND GUATEMALA 


DR. GONZALO AVILA 


| Director 
Centro de Investigaciones Fitogenéticas de Pairumani 
Casilla 128 
Cochabamba, BOLIVIA 


and 


ING. MARIO FUENTES 


Genetista del Programa de Maíz 
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) 
Km 21.5 Carretera Amatitlan 
Barcenas, Villa Nueva 
Guatemala, C.A., GUATEMALA 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAISES: BOLIVIA, GUATEMALA REGION: QUEZALTENANGO PROBADOR: COMPUESTO 18 EXPERIMENTOS: 01103104, 05306113, 05305214 


DIAS- ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
GERMI - TOTAL HUMEDAD GRANO 
ENTRADAS NACION MASC. FEM. | PLANTA MAZORCA PLTAS. QUEB. | TUMB PLTA. KGS/HA. | % SOBRE 
15% HUM PROBADOR 


ANC-139 
ANC-427 
ANT-423 
ANT-439 
ANT-485 
ANT -494 
BOY-328 
BOZM- 1218 
BOZM-1224 
CAJ- 163 
CAU-454 
GUATE-308 
GUATE-434 
GUATE-500 
HUI-317 
HUI -358 
HUI -386 
HUI -387 
HUI -388 
NAR-481 
NAR-625 
VAL-410 
VAL-418 


E ES AE E ENE EE EA E A E FES 
a A A O AO heck. no te 
Oo CULO OO oO UNO UV OOO O'OIOIOOS 


2 1 
4 3 
2 1 
4 1 
6 0 
3 0 
2 0 
4 2 
5 5 
3 1 
1 0 
5 2 
2 2 
1 1 
5 3 
6 5 
4 1 
3 2 
3 4 
4 0 
4 1 
0 3 
2 0 


NA AO A Choe ae. O Teo ten, noe. 4 
nou uiuiuiOouinO0o0o0oo0oo0UIoOO0OOo0O0OOoOou uu 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 


PROBADOR 





COMPUESTO 18 


SES 


ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 


PAISES: BOLIVIA, GUATEMALA PROBADOR: COMPUESTO 18 EXPERIMENTOS: 01103104, 05306113, 05305214 


[MEE AA % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZACORA 
2 2 2 


LOCALIDADES (LOC. ) E CS 29912.63 ** S226 tases 59461 ** 
22 
44 
66 

TOTAL 1D 


BLOQUES/LOC. 14.30 16.28 NS NS Seen 318 NS 
Pe 5 NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. 
Ze 2 


LOCALIDADES (LOC. ) Era más 21.67 NS 
BLOQUES/LOC 4.21 NS 4.68 NS 


































3 3 


































643.79 
FAA 


22 
44 


642.84 ** 
SOS 


22 
44 


255846" 
229 NS 


LS 
194 NS 


TESTCROSSES (C) 
LOCAL 





































ERROR 14.19 66 12.18 66 244 184 
















137 1177 


% DE PLANTAS TUMB. MAZ. POR PLANTAS 
2 


OMB Ome 
3 2.07 NS 









GRADO DE MACOLL. 
C 


137 
ERE CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA.) % DE HUMEDAD % DE GRANO ¡EE E 


LOCALIDADES (LOC. ) E 2297 COC FOU mn 
22 
44 
66 
137 




















3 3 .0217 NS 




































22 
44 


He)! Fe 
15.47 NS 


22 
44 


22 
44 


DIO ENS 
15.57% NS 


13.60 NS 
10.15 NS 





TESTCROSSES (C) .0889 NS 


LOC aC 










































ERROR 66 10.89 66 11459 66 Sí -1126 











157 ISG 





TOTAL 


























BLOQUES/LOC. 2,345,157 NS OG (ae 








TESTCROSSES (C) PART AS het Beier ae 


LOC C 


3,809,547 NS 
2,178,712 ** 








8.40 





ERROR 1,100,835 5.95 


TOTAL 


140 


5.2.4 RESULTADOS DE LAMP DE LA ETAPA 4 EN 


MEXICO 


DR. FRANCISCO CARDENAS | 


Jefe del Programa de Recursos Genéticos - INIFAP 
Apdo. 10 | 
Chapingo, México 
MEXICO 





PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO 









ENTRADAS 


AGS-23 
AGS-41 
AGS-88 
CHIH-129 
CHIH-156 
CHIH-165 
CHIH-204 
DGO-177 
DGO- 181 
DGO-201 
DGO-56 
GTO- 140 
GTO-151 
GTO- 162 
GTO-201 
HGO- 133 
HGO- 142 
HGO-231 
HGO-82 
HGO-87 
HGO-88 
MEX-263 
MEX-301 
MEX- 304 
MEX-43 
MEX-490 
MEX-701 
MICH-216 
QRO- 14 
TLAX-139 
TLAX-151 
TLAX-184 
ZAC- 161 
AGS- 23 
AGS-41 
CHIH-129 
CHIH-156 
CHIH-165 
CHIH-204 
DGO-177 
DGO- 181 
DGO-201 





\H-32¢h) 
\H-32¢h) 
\H-32(¢h) 
\H-32(¢h) 
\H-32¢h) 
xH-32(h) 
\H-32(h) 
\H-32¢h) 


xH-32(h) 


REGION: CHAPINGO 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


LOCALIDAD: CHAPINGO 


PLANTA [MAZORCA|PLTAS. 








GERMI— 
NACION MASC. FEM. 
94 68 70 198 
94 62 64 205 
85 87 90 275 
89 62 64 163 
94 64 66 178 
93 76 77 235 
90 62 64 183 
91 61 63 175 
91 57 59 166 
93 61 63 194 
93 65 67 190 
93 15 tele 229 
95 88 90 290 
95 72 74 228 
98 GE 16) 234 
91 76 78 233 
96 78 80 269 
89 75 76 219 
93 745) 76 243 
90 79 82 258 
86 91 93 306 
93 82 85 284 
93 86 88 298 
91 87 89 296 
96 87 89 286 
78 92 94 288 
95 80 82 278 
89 76 79 248 
91 Ge 74 ZAG 
95 1 75 259 
98 ie 19 260 
98 Te 74 ese 
90 60 62 187 
92 71 ES 221 
93 68 70 222 
91 63 65 196 
93 66 68 214 
92 re 74 238 
93 66 68 220 
93 66 68 202 
90 64 66 203 
94 68 70 212 





109 
103 
176 

74 

72 
126 

88 

84 

84 

94 

98 
119 
188 
121 
136 
139 
154 
108 
135 
154 
189 
187 
206 
181 
188 
Wee 
174 
149 
116 
160 
160 
SiG 

94 
118 
118 
120 
109 
126 
118 
101 
107 
pe 


NUMERO 





TOTAL 


51 
44 
43 
42 
48 
56 
49 
49 
51 
51 
51 
42 
44 
60 
45 
44 
42 
45 
47 
41 
50 
47 
46 
47 
49 
42 
46 
43 
53 
42 
45 
41 
A 
49 
48 
49 
47 
55) 
51 
49 
a 
52 





% DE PLTAS. 


17 


15 
36 
26 
36 
15 
10 
23 
12 

6 

9 
10 
24 

6 
27 
29 
35 
45 
13 
26 
10 
21 
19 
23 
12 
dl 
24 
28 

8 
29 
335 
21 

6 

6 

4 
18 
20 

6 
11 
10 
10 

6 


TUMB. 


— — — — — 
WNW ONWOUOAWAaANONWWWNMMYN FUUN OW OW 


NU MN Y UE E UNO MN Www 0 


PROMEDIOS POR ENTRADA. 


MAZ. 
POR 


PLTA. 


22 Ae 2 dr dl dd ee dr dr dl dr dr dr = SAL OO sr dl» dl dl dr do dl dl dl dor dr es dr oe oe dd do 


Sanos aa anon aa avr aa OO Soo IIS NI a Aa aaa ao 


FECHA DE SIEMBRA: 


GRADO 
DE CAL. 
MACO. | MAZ. 


NY 09 09 09 09 09 09 09 09 Y Os Os Os Y UT Os Y Os Y Y ON 09 Os Os ON ON ON ON Y Y Y YY 00 09 09 Y Y Y Y 


11-04-90 


RENDIMIENTO 


KGS/HA.|% SOBRE| HUME— 
15% HUM. |PROBAD. 


6616 
5434 
7680 
5065 
5709 
7583 
5254 
6429 
4515 
5664 
5518 
6954 
8136 
1798 
6007 
7408 
177 
6146 
6379 
6944 
9689 
8163 
CANE 
8870 
7091 
7847 
SSA 
6510 
5961 
1399 
7661 
5257 
5321 
6051 
6376 
6918 
6446 
7436 
7480 
6630 
7305 
6692 


88 
93 
101 
94 
109 
109 
97 
107 
98 


EXPERIMENTO: 06109123 





% DE TIPO 
% DE DE 

DAD | GRANO|GRANO 

41 90 |DE 

28 90 |DE 

23 90 |DE 

25 0 JA 

26 SOR ET 

36 90 |FT 

aif 907 |DE=SE 

22 90 |SH 

23 OOS Gil 

32 90 |DE 

38 90 |DE 

27 90 |DE SH 

18 90 |DE 

oi 90 |FT 

16 90 |DE 

Us 90 [AR DE 

Ne 90 |DE 

16 90 |DE SF 

14 90 |DE 

16 90 |DE 

31 90 |SF 

16 90 |DE 

(he 90 |DE 

16 90 |DE 

15 90 |DE 

19 90 |DE 

15 90 |DE 

15 SON DE 

42 90 |DE 

13 90 |DE 

(ltd 90 |DE 

15 90 |DE 

31 90 |DE 

37 90 |DE 

34 90 |SF 

28 90 |FT 

30 89 |FT 

34 88 |FT 

Sa 90 |SF 

a stas [Pt 

28 90 |SF 

34 90 |SF 


COLOR 
DE 
GRANO 


AM 


AM 


AM 


RO 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CHAPINGO LOCALIDAD: CHAPINGO FECHA DE SIEMBRA: 11-04-90 EXPERIMENTO: 06109123 



















% DE |DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO} % DE PLTAS. 
GERMI— TOTAL 
ENTRADAS NACION PLANTA [MAZORCA|PLTAS.| QUEB.| TUMB. 


RENDIMIENTO % DE TIPO |COLOR 
: % SOBRE} HUME—| % DE DE DE 
-|15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO |GRANO 







































DGO-56 \H-32¢h) 92 54 5) 1 8 

GTO-140  XH-32(h) 94 46 4 1 Y 

GTO-162 \H-32¢h) 99 47 15 5 7 

GTO-201  AH-32(h) 90 42 19 11 Y 

HGO-133 \H-32¢h) 97 48 22 4 7 

HGO-142 \H-32¢h) 96 48 1e 5 Y 

HGO-231 \H-32¢h) 91 47 10 6 7 

HGO-82 \H-32¢h) 95 49 8 4 if 

HGO-87 \H-32(h) 99 47 34 4 6 

MEX-263  \H-32(h) 99 48 8 7 i 

MEX-301 \H-32(¢h) 96 47 26 5 6 

MEX-304 \H-32¢h) 94 49 15 6 8 

MEX-701 \H-32¢h) 99 45 27 5 6 

MICH-216 XH-32(h) 96 44 19 3 5 

QRO-14 \H-32¢h) 93 45 iS 6 7 

EAXG Smee Ch) 94 45 13 7 6 

TLAX-151 \H-32(h) 93 47 IS 7 8 

TLAX-184 AH-32(h) 92 44 14 115) Y 

ZACH INS 2 Chi) 95 48 9 Y 8 SF BL RO 
NUMERO 61 61 

MINIMO 78 41 

MAXIMO 99 60 

PROMEDIO 94 48 

PROMEDIO 92 47 

DLS(0.05) 6 8 

DLS(0.05) if 7 
PROBADOR 

H-32(h) 74 75 238 152 52 0 0 1.0 8 6845 100 39 SF DE |BL MO 
TESTIGO 

H-137 92 86 88 297 192 48 21 2 ole Y 9466 138 18 BL 
CULTIVAR 

H-34 87 81 83 279 175 46 31 2 thet} 6 9841 139 BL 
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ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CHAPINGO LOCALIDAD: CHAPINGO EXPERIMENTO: 06109123 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) PORCENTAJE DE HUMEDAD 
A ES O: 

















BLOQUES 3 7.792 NS 3 5 1683362.615 N 

TESTCROSSES (C) 2 AU EA) Estos 27 2453.488 ** 27 2048655.693 ** 

ACCESIONES PER SE (A) 30 427 .3028%E 30 TALONES 30 6033203. bd 

TESTIGOS Cid 2 DICEN 2 SOS UEIESE 2 10656024 .333 ** 

CATA TVS 1 1 543.074 ** 1 [2705720988 1 40723936.703 ** 

Cvs A 1 344.966 ** 1 1002.507 NS 1 6101414.828 ** 

ERROR (C) 81 3.477 81 1975951 81 698167 

ERROR (A) 90 SOY 90 199.315 90 735422 

PROMEDIO 75.4 238.0 6918.7 24.2 
COVE Do 10.2 12.6 18.9 
DLS(0.05) Sal 17.0 1215.4 6.4 
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PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO 








ENTRADAS 
















































AGS-23 
AGS-41 
AGS-88 
CHIH-129 
CHIH-156 
CHIH-165 
CHIH-204 
DGO-177 
DGO-181 
DGO-201 
DGO-56 
GTO-140 
GTO-151 
GTO-162 
GTO-201 
HGO- 133 
HGO- 142 
HGO-231 
HGO-82 
HGO-87 
HGO-88 
MEX-263 
MEX-301 
MEX-304 
MEX-43 
MEX-490 
MEX-701 
MICH-216 
QRO-14 
TLAX- 139 
TLAX- 151 
TLAX- 184 
ZAC- 161 
AGS-23 
AGS-41 
CHIH-129 
CHIH-156 
CHIH-165 
CHIH-204 
DGO-177 
DGO- 181 
DGO-201 


\H-32¢h) 
\H-32(h) 
\H-32¢h) 
\H-32¢h) 
\H-32¢h) 
\H-32¢h) 
\H-32¢h) 
\H-32¢h) 
\H-32¢h) 


REGION: CHAPINGO 





% DE 
GERMI— 


DIAS—FLORACION 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


LOCALIDAD: TLAXCALA 


ALTURA 





NACION | MASC. 
GG 
70 
92 
13 
70 
81 
74 
69 
70 
71 
E 
82 
94 
75 
75 
86 
84 
78 
83 
86 

101 
96 
93 
92 
95 
97 
87 
86 
78 
7 
81 
76 
69 
77 
13 
69 
13 
19 
13 
69 
72 
72 


FEM. 


85 
81 
97 
84 
03) 
86 
81 
7 
76 
78 
82 
86 
97 
83 
80 
88 
88 
81 
85 
88 
103 
94 
100 
95 
Ne 
100 
89 
89 
81 
86 
85 
83 
76 
82 
81 
7 
79 
83 
81 
79 
79 
ie 


PLANTA 


207 
203 
276 
180 
184 
225 
208 
176 
181 

201 

196 
218 
286 
221 

co 
246 
263 
225 
250 
269 
309 
252 
302 
275 
287 
296 
atl 

261 

207 
248 
256 
244 
186 
235 
225 
207 
218 
226 
206 
211 

203 
232 








MAZORCA |PLTAS. 


125 
104 
166 
85 
83 
114 
111 
92 
95 
110 
103 
120 
A 
110 
133 
139 
157 
128 
143 
150 
203 
150 
206 
157 
We 
191 
169 
162 
109 
145 
158 
149 
109 
131 
128 
107 
111 
121 
117 
117 
108 
126 





NUMERO 


TOTAL 


% DE PLTAS. 


QUEB. 


TUMB. 


PROMEDIOS POR ENTRADA. 


MAZ. 
POR 


PLTA. 





5 
32 
32 
37 
31 
34 
55 
52 
35 
34 
335 
34 
31 
33 
36 
32 
32 
55 
52 
32 
36 
36 
33 
28 
28 
35 
36 
55 
29 
31 
31 
35 
35 
5D 
33 
29 
30 
32 
33 
34 
34 
5) 


ONWNOKFODONAHNFOOAHNF HU ODOHK OAH AHN HK DA NOWAUFN OO 


— 
NO=0=0NO0=0MN=Y NNUU J]JOCOOON=-00NN-WmNO O MNaAwu 00 =f 


= — PANDA HD NY 2 ABD SS —=2 2333 2 Ad A 2 2 NA 2 2 Y 2 2 2 a NN  S A = = = = 
PDTONZ2V0O0POANONINIOFRIRANADIONNADON ARANA o o 








GRADO 


DE 


MACO. 


MW IN WU MN Wan wn au = NN NY WWW mn Wmnn=MNNNNaAImnNnNnNnNnNAa nm 2d wn —= 


FECHA DE SIEMBRA: 07-05-91 


CAL. 
MAZ. 


N&OAANARNANANNABANANNNNOANNANNANNOANARARKRANNOQUNOAN 








RENDIMIENTO % DE 
HUME— 
15% HUM. |PROBAD. DAD 


5) 
28 
31 

20 
17 
28 
23 
19 
19 
30 
19 
24 
30 
17 
23, 
19 
22 
20 
21 

24 
30 
24 
26 
24 
27 
32 
22 
23 
19 
21 

38 
22 
29 
34 
29 
23 
26 
31 
27 
22 
23 
55 


% DE 


89 
91 

87 
82 
80 
84 
86 
82 
89 
89 
88 
88 
88 
89 
92 
a2 
90 
91 

90 
90 
89 
89 
91 

91 

89 
90 
90 
88 
90 
93 
89 
93 
91 

87 
9 

86 
87 
86 
87 
87 
87 
88 


TIPO 
DE 
GRANO | GRANO 


DE 


SP 


EXPERIMENTO: 06109224 


COLOR 


DE 


GRANO 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CHAPINGO LOCALIDAD: TLAXCALA FECHA DE SIEMBRA: 07-05-91 EXPERIMENTO: 06109224 



















































% DE |DIAS—FLORACION ALTURA RENDIMIENTO % DE TIPO 
GERMI— c % SOBRE} HUME—| % DE DE 

ENTRADAS NACION -|15% HUM.|PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO 
DGO-56 WMH-32(h) 0 1 thats} 6 

GTO-140  AH-32(h) 0 1 las 6 

GTO-162 = \H-32¢h) 0 0 eS 6 

GTO-201  XH-32(h) 0 1 Zeal tf 

HGO-133  XH-32(h) 0 2 Ut! 6 

HGO-142 \H-32¢h) 1 2 1.6 16 

HGO-231 \H-32¢h) 0 2 Ae Té 

HGO-82 \H-32¢h) 1 0 220 6 

HGO-87 \H-32(¢h) 0 1 220 if 

MEX-263  XH-32(h) 2 2 16 if 

MEX-301 \H-32(h) 2 2 lat Y 

MEX-304 \H-32(¢h) 0 0 VEG 0 

MEX-701 \H-32¢h) 2 1 2.0 7 

MICH-216 XH-32(h) 0 2 ilar Y 

QRO-14 \H-32(h) 0 1 lag? 6 

TLAX-139 \H-32(h) 0 2 tHe) 6 

TLAX-151 \H-32(h) 0 2 156 7 

TLAX-184 \H-32(h) 0 5 165 7 

ZAC-161  XH-32(h) 0 0 2.0 6 BL RO 
NUMERO 1 61 

MINIMO 0 0 

MAXIMO 8 10 

PROMEDIO 1 1 

PROMEDIO 2 2 

DLS(0.05) 2 3 

DLS(0.05) 5 5 
PROBADOR 

H-32(h) 75 81 238 139 Sf) SF DE |BL MO 











N“N 








TESTIGO 

H-137 90 93 280 173 33 2 AU 2 8946 127 25 DE BL 
CULTIVAR 

H-34 87 89 283 174 34 1 2a) 1.5 2 8 9189 131 24 88 BL 
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ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CHAPINGO LOCALIDAD: TLAXCALA EXPERIMENTO: 06109224 





DIAS-FLORACION FEMENINA ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) PORCENTAJE DE HUMEDAD 


-M 
BLOQUES (S(ECLIRSS 3309345.153 * 70. 





TESTCROSSES (C) 1395 .636 NOSf0SS5e059— 125% 
ACCESIONES PER SE (A) 6349.778 8618073. sed Be 
TESTIGOS (T) 2513.583 5588825.333 ** 114. 
Cee ASS VS li 10818.146 AA RARA te 95. 
C vs A 76.956 26695076.812 ** De 


ERROR (C) MOI 1096439 198 
ERROR (A) 188.707 851456 We 





PROMEDIO 
Cave 
DLS(0.05) 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO REGION: CHAPINGO PROBADOR: H-32(h) EXPERIMENTOS: 06109123, 06109224 
DIAS- ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
FLORACION MAZ. GRADO CAL % DE % DE 
POR DE MAZ HUMEDAD GRANO 
MASC. FEM. | PLANTA MAZORCA QUEB. | TUMB BÉTAS MACO. KGS/HA. | % SOBRE 
15% HUM PROMEDIO 
74 























% DE 
GERMI - 
NACION 


NUMERO 
TOTAL 
PLTAS. 





ENTRADAS 



























































AGS-23 xH-32(h) 3 2 ile 5.6 
AGS-41 \H-32C¢h) 2 3 ihe “4 
CHIH-129 \H-32¢h) 9 3 Ue 25.8 
CHIH-156 \H-32¢h) 12 2 ile 27.6 
CHIH-165 \H-32C¢h) 3 3 ile 32.4 
CHIH-204 \H-32(¢h) 7 4 ls 29.3 
DGO-177 WMH-32(h) 6 1 ihe 26.5 
DGO- 181 \H-32¢h) 6 3 Tr 238 
DGO-201 \H-32¢h) 3 2 le 33-5 
DGO-56 \H-32¢h) 2 1 le 27.8 
GTO-140 \H-32(h) 2 1 le 20.4 
GTO- 162 \H-32¢h) 8 2 iia 1989 
GTO-201 MH-32(h) 9 6 We Ee) 
HGO- 133 \H-32¢h) a $) ile 181 
HGO- 142 \H-32(¢h) Y 5 Ta 23.0 
HGO- 231 \H-32¢h) 5 4 dE 19.1 
HGO-82 \H-32¢h) 4 2 13 20.9 
HGO-87 \H-32(h) Ne 2 TÉ 18% 
MEX-263 \H-32¢h) 5 4 Lhe 25a 
MEX-301 \H-32¢h) 14 4 he 20.9 
MEX-304 \H-32¢h) 3 TE 25.0 
MEX-701 NH-32(h) 5 TE 1738 
MICH-216 \H-32(h) 2 The 20.8 
QRO- 14 \H-32¢h) 3 Te (es 
TLAX- 139 NiisoeCm) 4 te 20.8 
TLAX- 151 \H-32¢h) 5 le Beles: 
TLAX- 184 \H-32¢h) 8 le Cera 
ZAC- 161 \H-32¢h) 3 Me 34.0 








NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 

DLS(0.05) 


PROBADOR 
H-32(h) 75 78 238 183 43 thes 1 Y 6938 















TESTIGOS 
ST 92 88 90 288 195 40 11 1 1.4 2 7 9206 
H-34 97 84 86 281 174 40 16 2 led! 2 Y SMS 





ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 
PAIS: MEXICO PROBADOR: H-32(h) EXPERIMENTOS: 06109123, 06109224 


al % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZACORA 


LOCALIDADES (LOC. ) EE ds 4402.00 ** 
BLOQUES/LOC. CARA hes 12.95 NS 
TESTCROSSES (C) 156415 x* 104.32 ** 
LOCAS 11.68 NS STLOS 
ERROR 8.93 Loe 
TOTAL 


‘ae ae | NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 


LOCALIDADES (LOC.) 1 IAS Ss Sets 892.00 ** 1 
BLOQUES/LOC. O 25.70 NS 6575405" 6 “ .6086 NS 


TESTCROSSES (C) 22.91 NS 120.90 NS 17.94 NS 27 - ¡(0260 
LOGSE 17.90 NS VILO Eo 12.68 NS ZU 


ERROR 20.94 55.51 9.75 162 - -4699 


TOTAL 223 


eee CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA.) % DE HUMEDAD % DE GRANO 
FUENTES DE VARIACIÓN pe atk ENANA EA 


(MANE ds UNAS OG 55050555 ICAC 
.5417 NS er SO 13.67 NS 

































LOCALIDADES (LOC.) 
BLOQUES/LOC. 












AI E 
(PL 


1.0364 NS 
1.2454 ** 


3,044,798 ** 
959,650 NS 










TESTCROSSES (C) 
LOCA 











12.64 


.2608 897,303 





ERROR 












TOTAL 


USO 


PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO 


ENTRADAS 


AGS- 23 
AGS-41 
AGS-88 
CHIH-129 
CHIH- 156 
CHIH-165 
CHIH-204 
DGO-177 
DGO- 181 
DGO-201 
DGO-56 
GTO- 140 
GTO-151 
GTO-201 
HGO- 133 
HGO-142 
HGO-231 
HGO-82 
HGO-87 
HGO- 88 
MEX-263 
MEX-301 
MEX-304 
MEX-43 
MEX-490 
MEX-701 
QRO- 14 
TLAX- 139 
TLAX-151 
TLAX- 184 
ZAC- 161 
AGS-23 
AGS-41 
AGS-88 
CHIH-129 
CHIH- 156 
CHIH-165 
CHIH-204 
DGO-177 
DGO- 181 
DGO- 201 
DGO-56 


\H-30¢h) 
\H-30¢h) 
xH-30(h) 
\H-30¢h) 
\H-30¢h) 
\H-30¢h) 
\H-30(h) 
\H-30¢h) 
xH-30(h) 
xH-30(h) 
\H-30¢h) 


REGION: CHAPINGO 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


LOCALIDAD: CHAPINGO 





% DE 
GERMI— 
NACION 


97 
96 
95 
98 
99 
94 
97 
93 
Si 
93 
95 
96 
93 
100 
98 
98 
99 
96 
93 
95 
94 
91 
96 
93 
82 
5 
99 
99 
100 
96 
98 
96 
97 
92 
94 
93 
98 
94 
91 
95 
96 
96 


DIAS—FLORACION 


MASC. FEM. 


71 
67 
88 
65 
67 
78 
64 
65 
64 
65 
69 
76 
88 
13 
7 
80 
76 
76 
81 
94 
85 
88 
89 
90 
94 
82 
ues 
76 
79 
73 
64 
76 
3 
85 
e 
13 
78 
1 
71 
72 
72 
74 


ALTURA 


PLANTA |MAZORCA|PLTAS. 





NUMERO 


TOTAL 





69 
91 
67 
69 
80 
66 
67 
66 
67 
71 
78 
91 
76 
79 
82 
78 
78 
84 
96 
87 
90 
91 
93 
96 
85 
75 
78 
81 
15 
66 
78 
75 
88 
74 
i 
81 
ie 


74 


76 


195 
201 
274 
168 
AG 
242 
193 
169 
159 
188 
189 
Als) 
290 
220 
261 
264 
293 
249 
270 
301 
265 
300 
291 
292 
304 
272 
203 
247 
261 
252 
162 
241 
253 
292 
217 
234 
258 
244 
211 
217 
235 
224 


109 
102 
162 

70 

72 
114 

88 

80 

80 

95 

89 
118 
187 
119 
149 
154 
EE 
138 
162 
200 
155 
190 
176 
196 
187 
161 
105 
148 
158 
133 

86 
138 
128 
AE 
105 
DET 
143 
IS 
120 
117 
126 
123 


49 
48 
46 
47 
48 
51 
53 
De 
49 
50 
51 
41 
47 
47 
47 
43 
47 
46 
43 
48 
44 
43 
45 
43 
42 
42 
53 
43 
45 
44 
48 
49 
48 
44 
aye 
50 
se 
54 
46 
52 
49 
46 


% DE PLTAS. 


QUEB. 


11 
17 
2d 
36 
38 
25 
20 
Bip 
15 
18 

8 
35 
16 
19 
15 
36 
31 
21 
30 
2 
18 
13 
28 
14 

9 
22 
11 
Nee 
31 
18 
16 
11 
11 
26 
10 
20 
11 
11 
16 
10 
19 
We 





TUMB 


NP PH NANWAHANANDUAU MN 


NMNWANWEURE ME NEN 


PROMEDIOS POR ENTRADA. 


MAZ. 
POR 


PLTA. 


1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
5 
33 
0 
29 
ave 
ol 
.6 
AZ 
=e 
0 
1 
ue, 
«1 
1 
a1 
3 
0 
1 
. 1 
al 
1 
El 
= 
.3 
.0 
.1 
ee 
ot 
al 
. 1 
xl 
a2 


— . 2 .2 2 2 dr Ad» dr Sd» dl a a Sa =a | =’ OO S| SS SS Sa Sa SS Sa =a =| Sa | A =a |= | = |= | | |= 
. . . . . RS e as 





FECHA DE SIEMBRA: 25-04-90 


GRADO 
DE CAL. 
MACO. | MAZ. 
7 


09 Y 09 09 Y 09 09 09 Y Y Y Os Or Y 0509 Y Os 00 ON Y Y ON Y OA Y Y YY O ON Os Y OA Y 09 09 Y YY ON 











RENDIMIENTO % DE 
% SOBRE| HUME—| % DE 
15% HUM. | PROBAD. 


90 
90 
90 
86 
87 
86 
90 
cs 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
88 
88 
88 
90 
85 
90 
90 
90 








TIPO 


DE 


DAD | GRANO|GRANO 


SF 
FT 


SE 


DE 


DE 


EXPERIMENTO: 06110125 


COLOR 
DE 
GRANO 


BL 
BL 
BL 
BL 
AM 
BL 
AM 
BL 
AM 


MO 


BL 


AM 


AM 


AM 


AM 


AM 





ESE 


PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: MEXICO REGION: CHAPINGO LOCALIDAD: CHAPINGO FECHA DE SIEMBRA: 25-04-90 EXPERIMENTO: 06110125 





















% DE |DIAS—FLORACION 
GERMI— 
ENTRADAS NACION | MASC. FEM. 


ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. | MAZ. [GRADO 
TOTAL POR | DE CAL 


PLANTA |MAZORCA|PLTAS. PLTA. |MACO. | MAZ. 


RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
% SOBRE| HUME—| % DE DE DE 
15% HUM. |PROBAD. DAD | GRANO|GRANO |GRANO 






























49 
47 
42 
45 
51 
48 
44 
46 
47 
47 
47 
49 
45 
46 
43 
43 
41 
43 
49 
47 


GTO-140  XH-30(h) 
GTO-151 \H-30(h) 
GTO-201 \H-30(h) 
HGO-133 \H-30¢h) 
HGO-142  XH-30(h) 
HGO-231  XH-30(h) 
HGO-82 \H-30¢h) 
HGO-87 \H-30(¢h) 
HGO-88 \H-30(¢h) 
MEX-263  \H-30(h) 
MEX-301 \H-30¢h) 
MEX-304 \H-30(h) 
MEX-43 \H-30¢h) 
MEX-490 = \H-30¢(h) 
MEX-701 \H-30(h) 
QRO-14 \H-30¢h) 
TLAX-139 \H-30(h) 
TLAX-151 XH-30(h) 
TLAX-184 \H-30(¢h) 
ZAC-161 \H-30¢h) 





















URWNWNOKWRNOKRUNAENEARWY 
— ee a dd dd dd dd od dd nd od od 
NONNNNOWN NN EN WM OPP 
NNN O&NNNNNNNANANN NOUNS 





















62 
41 
76 


H-30(h) 88 82 84 283 165 
TESTIGO 
H-137 88 299 195 44 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO  (C) 
PROMEDIO (A) 
DLS(0.05) (C) 
DLS(0.05) (A) 












PROBADOR 


15 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO 


REGION: CHAPINGO 


FUENTES DE VARIACION 





BLOQUES 


TESTCROSSES 


(C) 


ACCESIONES PER SE (A) 


TESTIGOS 
Gi+> A evs 
Cvs A 


ERROR (C) 
ERROR (A) 


i 


(T) 





PROMEDIO 
C.V. 
DLS(0.05) 


DIAS-FLORACION FEMENINA 


LOCALIDAD: CHAPINGO 


ALTURA DE PLANTA 
Gols C.M. 





3 


MW 2S9 


3149.870 
8530.562 

DOI Z> 
14958.565 
33901.017 


a WATE 
244.048 





EXPERIMENTO: 06110125 


NS 


dk 
kk 
NS 
*k 
*kok 


PESO DE GRANO (KGS/HA.) 
Gale -M. 


13246624 ** 





294550) =x 

6190170 ** 

1405326 NS 
55941339 
221081985 ** 


680041 
796905 








PORCENTAJE DE HUMEDAD 


3 


30 


2.350 


137.203 
1218735 
23125 
SES 
SAS) 


8.437 
16.031 


NS 





158 


PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 




















PAIS: MEXICO REGION: CHAPINGO LOCALIDAD: TLAXCALA FECHA DE SIEMBRA: 08-05-91 EXPERIMENTO: 06110226 
% DE |DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO} % DE PLTAS. | MAZ. |GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO |COLOR 
GERMI— TOTAL POR | DE CAL.| KGS/HA.|% SOBRE| HUME-| % DE DE DE 
ENTRADAS NACION | MASC. - [PLANTA [MAZORCA|PLTAS. PLTA. [MACO.| MAZ.[15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO |GRANO 
AGS-23 70 1 0 1.9 2 6 6087 35 89 |DE BL 
AGS-41 71 2 1 128 2 6 5272 27 89 |DE BL MO 
AGS-88 95 2 2 aS 2 7 7255 55 88 |DE BL 
CHIH-129 68 9 4 185 3 5 3826 16 CODE BL AM 
CHIH-156 68 10 5 Vas 3 6 3813 16 (SANT AM 
CHIH-165 82 5 2 ¡6 3 6 4526 26 83 |FT BL MO 
CHIH-204 71 3 0 7a 3 6 6727 24 88 |SF AM BL 
DGO-177 69 7 1 2.0 2 5 5148 20 82 |HR BL RO 
DGO- 181 68 4 1 189 2 6 5428 21 88 |SF FT [AM BL 
DGO-201 69 1 1 Uist 2 6 5934 26 89 |DE BL MO 
DGO-56 70 3 1 15 2 7 4614 21 87 |DE BL MO 
GTO- 140 84 0 1 that 2 fa 6636 21 86 |DE NE MO 
GTO-151 95 0 2 Wate 3 if 8433 28 88 |DE BL 
GTO-201 80 4 1 ats) 2 iG 7170 1) 91 |DE BL 
HGO- 133 81 5 2 1.6 5 7 6744 20 92 |DE NE BL 
HGO- 142 84 5 0 1.6 3 if 1943 21 SIDE BL 
HGO-231 81 2 2 2.4 2 7 6682 23 91 |DE SF |BL 
HGO-82 83 0 2 2.5 2 6 8205 21 91 |DE BL AM 
HGO-87 86 0 2 185 2 7 7034 26 90 |DE BL AM 
HGO-88 100 1 4 16 2 8 8468 34 89 |DE BL 
MEX-263 90 0 5 1.8 2 7 6655 as; 89 |DE BL AM 
MEX-301 SHC 2 8 Hoa) 3 7 8259 22 90 |DE BL AM 
MEX-304 94 1 2 13 2 8 7831 30 91 [DE BL AM 
MEX-43 88 3 1 2.0 3 Y 1341 27 90 |DE BL 
MEX-490 oo 2 5 1.4 2 8 8014 38 90 |DE BL AM 
MEX-701 87 2 4 1.6 2 8 6676 28 91 [DE BL 
QRO- 14 78 1 5 125 2 6 DGI 19 90 |DE BL 
TLAX-139 81 1 5 eS 2 6 6593 22 92 |DE BL 
TLAX-151 83 5 2 1.6 2 7 6325 34 89 |DE BL 
TLAX- 184 80 0 3 Val 2 7 6283 23 2m DE BL AM 
ZAC- 161 68 1 0 2.0 2 6 5118 29 91 |DE BL RO 
AGS-23 \H-30¢h) 83 2 0 250 2 7 8214 7201150 89 |DE BL 
AGS-41 \H-30¢h) 77 4 2 that 3 4 7656 85 26 85 |DE BL 
AGS-88 \H-30¢h) 94 2 4 18 2 da 8565 95 30 88 |DE BL 
CHI=129 — AH=30(h) 76 2 5} ÉS 2 7 6798 76 30 84 | FT BL AM 
CHI 1 CN HS OC) 74 > 0 156 2 6 6299 70 31 83 |SF AM BL 
CHI-165  XH-30(h) 84 1 0 ES 2 uf 6328 71 36 SST BL 
CHI-204  AH-30(h) 77 1 fe 1.8 2 7 7350 82 55 87 |SF DE [BL AM 
ZAC-177  NH-30(h) (Me 3 1 1.8 2 6 7833 87 30 86 |SF BL RO 
DGO-181 \H-30(¢h) 74 5 2 2.0 2 if 8122 91 29 88 |SF DE |BL AM 
DGO-201 \H-30¢h) 75 1 0 188 2 A 7749 86 38 87 |DE BL 
DGO-56 \H-30¢h) 82 2 0 er? 2 6 6984 78 Gir SDE BL 

















154 


PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO 











ENTRADAS 





GTO- 140 
GTO-151 
GTO-201 
HGO- 133 
HGO- 142 
HGO- 231 
HGO-82 
HGO-87 
HGO-88 
MEX-263 
MEX-301 
MEX- 304 
MEX-43 
MEX-490 
MEX- 701 
QRO- 14 
TLAX-139 
TLAX-151 
TLAX- 184 
ZAC- 161 





NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 
DLS(0.05) 






\H-30(¢h) 
\H-30(¢h) 
\H-30(h) 
\H-30¢h) 
\H-30(¢h) 
\H-30(¢h) 
\H-30¢h) 
\H-30(h) 
\H-30(¢h) 
\H-30(¢h) 
\H-30¢h) 
\H-30(¢h) 
\H-30(¢h) 
\H-30(h) 
\H-30(¢h) 
\H-30(h) 
\H-30(¢h) 
\H-30¢h) 
\H-30(h) 
\H-30(¢h) 


(C) 
(A) 
(C) 
(A) 


REGION: CHAPINGO 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


LOCALIDAD: TLAXCALA 





DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO 
TOTAL 































2 NU => NUWWNO Ny dywyAWwmwno ON 





PROBADOR 


H-30(h) 





TESTIGO 


H-137 














% DE PLTAS. 


| FEM. [PLANTA MAZORCA|PLTAS.| QUEB.| TUMB. 
86 


OOH UO RH ONNVU = Oe Aa OWNNO- = 








AD) = = = = = = a — = — — = m= > = = = 
as 


PROMEDIOS POR ENTRADA. 


























FECHA DE SIEMBRA: 08-05-91 


EXPERIMENTO: 06110226 














GRADO RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
CAL.| KGS/HA.|% SOBRE| HUME-| % DE DE DE 
. [MACO. | MAZ.|15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO [GRANO 
.4 2 7 7138 80 23 89 
.8 2 7 8516 90 31 89 
-8 2 7 8278 92 23 90 
af 2 if 8433 94 22 91 
de) 3 7 7564 84 23 90 
qe) 2 8 6754 @ 24 90 
2) 1 7 6640 74 22 90 
Y 2 if 8843 99 23 89 
“2 2 8 8682 97 32 89 
ae) 3 if 8128 91 28 90 
0 2 8 10430 116 26 89 
=O 3 7 8720 97 27 88 
7 2 if 7911 88 26 89 
5 2 if 8763 98 36 88 
6 2 8 8366 93 28 90 
.4 2 if 6957 78 25 89 
Ae, 3 7 7907 88 25 89 
28) 2 8 8355 93 23 88 
.6 2 7 7689 86 23 90 
Y 1 6 6872 TG 34 87 
63 63 63 31 63 63 
1 5 3813 70 16 78 
3 8 10430 116 40 Fee 
7 7834 87 28 88 
Y 6478 72 25 88 
2 1800 if 3 
1 1694 6 2 
2 8 8973 ef] cil 88 |DE BL 
Fa 8 10768 25 89 |DE BL 
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ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CHAPINGO LOCALIDAD: TLAXCALA EXPERIMENTO: 06110226 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) 













PORCENTAJE DE HUMEDAD 










FUENTES DE VARIACION 








BLOQUES 106 NS 


842979 N 


TESTCROSSES (C) lO) RES 3215124 
ACCESIONES PER SE (A) (o *Es 6834646 
TESTIGOS (T) -125 NS 6445845 
Ce AG VS ECT -198 NS 56731075 


Peas efes feet es fen en 
3 MENA 
30 
30 
1 
1 
1 


C vs A 427 113084006 











ERROR (CC) 
ERROR (A) 


90 
90 


- 984 
.011 


1643720 
1454874 












PROMEDIO 
Cave 
DLS(0.05) 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO REGION: CHAPINGO PROBADOR: H-30(h) EXPERIMENTOS: 06110125, 06110226 


DIAS- ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
FLORACION MAZ. GRADO CAL % DE % DE 
POR DE MAZ HUMEDAD GRANO 
MASC. FEM. | PLANTA MAZORCA QUEB. | TUMB PLTA. MACO. KGS/HA. | % SOBRE 
15% HUM PROBADOR 























% DE 
GERMI - 
NACION 


NUMERO 
TOTAL 
PTASA 










ENTRADAS 
















































































































AGS-23 \H-30¢h) 80 6 1 USE 2 7 0 
AGS-41 \H-30¢h) 75 8 z) 1.4 3 7 .4 
AGS-88 \H-30(h) 89 14 3 RE) 2 7 24.6 
CHIH-129 \H-30¢h) 74 6 4 ise’ 2 Y 28.9 
CHIH- 156 \H-30¢h) 74 12 2 Uns: 2 7 30.3 
CHIH-165 \H-30¢h) 81 6 2 1.4 2 7 34.5 
CHIH-204 \H-30¢h) (5 6 3 1-5 (e if 30.4 
DGO-177 \H-30(¢h) 74 9 4 1.4 2 Y 28.8 
DGO-181 \H-30¢h) YE 6 4 1.6 2 7 2035 
DGO-201 \H-30¢h) 73 0 2 185 2 Y 30.9 
DGO-56 \H-30(¢h) 78 > 1 1ES 2 7 26.5 
GTO-140 \H-30¢h) 81 7 3 13 2 if 23.3 
GTO- 151 \H-30(¢h) 89 2 1.4 2 tf 26.1 
GTO-201 \H-30(h) 81 2 ios 2 Y Lea 
HGO- 133 \H-30¢h) 81 4 ae) 2 6 20.4 
HGO-142 \H-30(h) 82 3 UE 3 7 26.0 
HGO-231 \H-30¢h) 83 1 1.4 2 7 1928 
HGO-82 \H-30¢h) 80 3 1.4 1 Y 18.1 
HGO-87 NH-30(h) 84 2 1.4 2 4 19.6 
HGO-88 \H-30¢h) 90 2 dls 2 7 24.8 
MEX-263 \H-30¢h) 84 3 185 3 A 22.0 
MEX-301 \H-30¢h) 88 7 es 2 ig 210 
MEX-304 \H-30¢h) 87 5 1.4 3 i een 
MEX-43 \H-30¢h) 90 8 159 2 Y 21.4 
MEX-490 \H-30¢h) 91 6 13 2 7 27.4 
MEX-701 \H-30¢h) 84 3 1.4 2 C 21 
QRO- 14 \H-30¢h) 80 0 133 2 7 1959 
TLAX-139 xH-30(h) 81 4 1.4 3 4 20.3 
TLAX-151 \H-30¢h) 82 2 les 2 7 19.5 
TLAX- 184 \H-30¢h) 80 3 eS 2 Tf 2Omt 
ZAC- 161 \H-30(h) 73 2 18 1 i, 32.4 















































NUMERO 31 31 31 31 31 31 31 31 
MINIMO 91 73 77 36 5 0 70 85 
MAXIMO 98 91 9% 44 20 8 % 90 
PROMEDIO 95 81 84 40 11 3 83 89 
DLS(0.05) 6 12 5 


3 
89 
90 


157 


6 3 4 : 
H-30Ch) 88 85 87 1.3 E 8 9608 100 28.6 
H-137 96 89 90 1.4 2 7 10086 105 21.0 


289 173 42 
296 186 39 





ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO PROBADOR: H-30(h) EXPERIMENTOS: 06110125, 06110226 


a cas ee aroma | arenero — 
1 1 1 
3 
30 
90 
123 


LOCALIDADES (LOC.) IS00FG0OR% PECES 520 NS 
BLOQUES/LOC. 17.96 NS 6 (ele Ear) Es 6 GOZA 6 DS 
iso ¿en NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 
1 1 1 


GU 
LOCALIDADES (LOC.) 12405519 xz ISB 08a IA AY Rs 1 14.9058 ** 
6 6 6 3 
30 30 
30 
180 89 
247 122 


BLOQUES/LOC. Masia) 4 34.07 NS Z| gists) * Ie) bee 
ETT CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA.) % DE HUMEDAD % DE GRANO 
1 1 1 1 


LOCALIDADES (LOC.) 1.0323 NS 3,676,363 NS LAS Es Eh SS 
BLOQUES/LOC. 6 MD 6 ID Es 6 Jo Ed 6 NS 


























































30 ele 30 
30 12.42 30 


BEET, ee 
RYZE) ui 


4429 ** 
204 NS 





LaS 
8.32 NS 





NESTEROSSES CE) 16.83 NS 


LOGSE 













16.89 



















ERROR 6.31 6.33 180 215 200 






TOTAL 247 

















































6 -5166 NS 













































30 
30 


30 
30 


29.71 NS 
Bij, (Ady es 


30 
30 


150.46 NS 
SSeS oun 


22.43 NS 
CONDE 


.0605 NS 
JU 55) ts 


TESTCROSSES (C) TA RSE 


LOG saa C 























180 Alo (AY 180 28.26 180 9.07 .0453 -4199 





ERROR 















TOTAL 247 247 247 








TESTCROSSES (C) 30 -4987 NS 30 CIS NO NS 30 AY + 30 
LOCTASAC 30 INES 30 AN TL E 30 CATAS 


ERROR 180 .4320 180 1,161,881 180 13.47 180 





TOTAL 247 247 247 
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PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO 


ENTRADAS 





AGS-23 
AGS-41 
AGS-88 
CHIH-129 
CHIH-156 
CHIH-165 
CHIH-204 
DGO-177 
DGO-181 
DGO-201 
DGO-56 
GTO-140 
GTO-151 
GTO-201 
HGO- 133 
HGO- 142 
HGO- 231 
HGO-82 
HGO-87 
HGO-88 
MEX-263 
MEX-301 
MEX- 304 
MEX-43 
MEX-490 
MEX-701 
QRO- 14 
TLAX- 139 
TLAX-151 
TLAX- 184 
ZAC- 161 
AGS-23 
AGS-41 
AGS-88 
CHIH-129 
CHIH-156 
CHIH-165 
CHIH-204 
DGO-177 
DGO- 181 
DGO-201 
DGO-56 


\H-129(¢h) 
\H-129(h) 
\H-129¢h) 
xH-129(h) 
\H-129(¢h) 
\H-129(¢h) 
\H-129(¢h) 
\H-129(h) 
\H-129(h) 
\H-129¢h) 
\H-129(¢h) 


REGION: CHAPINGO 


100 
95 
96 
99 
92 
87 
90 
98 
92 
98 
93 
84 
96 
98 
91 
98 
98 
87 
95 
41 
95 
50 
44 
93 
Dt 
60 
52 
44 
93 





DIAS—FLORACION 


MASC. FEM. 


74 
71 
90 
68 
68 
78 
70 
68 
70 
69 
72 
78 
92 
77 
78 
83 
78 
78 
83 
94 
87 
90 
90 
92 
97 
86 
76 
78 
82 
o 
68 
83 
(5 
90 
76 
76 
85 
71 
69 
69 
85 
81 





EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


LOCALIDAD: CHAPINGO 


ALTURA NUMERO 
TOTAL 


PLANTA |MAZORCA|PLTAS 








76 
73 
93 
70 
70 
80 
72 
70 
3 
eal 
74 
80 
95 
79 
80 
84 
80 
80 
85 
JU 
90 
92 
Oe 
95 
7 
88 
79 
80 
85 
76 
70 
85 
le) 
92 
Ue 
78 
88 
73 
71 
71 
87 
85 


197 
200 
270 
169 
174 
236 
191 
165 
160 
185 
190 
218 
290 
225 
260 
265 
218 
232 
258 
302 
254 
291 
278 
271 
295 
272 
222 
244 
252 
228 
179 
Ze 
206 
280 
234 
226 
251 
205 
183 
203 
247 
257 





DESPETASE 


[a 
16 


TUMB. 





= 


W2OONF RR RRAKRBARWUDA 


MUNAWEFAAWUNMUL RM OHO 







PROMEDIOS POR ENTRADA. 


MAZ. 
POR 


PLTA. 


a ee ES E EE EA NE E Eee SS 
ea. AIR A IIA A a ARO As e o AAA oO OO Ger 
OOW=nMNnmnmnOonNnNa=>>NyNaAa->0NOND-PN»ynmn=->N».,N.  FSOMmnvNOz-nooonNnN=- O 


FECHA DE SIEMBRA: 25-04-90 


GRADO 
DE 
MACO. 








CAL. 
MAZ. 


Ri SS A A A A A o o o A 











RENDIMIENTO 


15% HUM. |PROBAD. 





EXPERIMENTO: 06111127 


% DE 


% SOBRE| HUME— 


DAD 


bs 
24 
19 
22 
18 
29 
20 
21 
21 
25 
52 
34 
19 
26 
22 
33 
24 
26 
29 
23 
15 
16 
18 
14 
23 
15 
24 
2h 
25 
22 
30 
52 
17 
16 
15 
22 
20 
21 
14 
23 
16 
17 


% DE 


GRANO | GRANO 


90 
90 
90 
86 
86 
86 
90 
79 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
85 
88 
88 
90 
85 
90 
90 
90 


TIPO 





DE 


HR 


FT 


DE 


DE 


SF 
SH 


SF 


SF 





SS 


PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO 


ENTRADAS 









































GTO-140 
GTO-151 
GTO-201 
HGO- 133 
HGO- 142 
HGO- 231 
HGO-82 

HGO-87 

HGO-88 

MEX-263 
MEX-301 
MEX-304 
MEX-43 

MEX-490 
MEX-701 
QRO- 14 

TLAX-139 
TLAX-151 
TLAX- 184 
ZAC- 161 






NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
PROMEDIO 





PROBADOR 


H-129(h) 


TESTIGO 
H-137 


DLS(0.05) 
DLS(0.05) 





xH-129(h) 
\H-129(¢h) 
\H-129(¢h) 
\H-129(¢h) 
\H-129(¢h) 
\H-129¢h) 
\H-129¢h) 
\H-129(¢h) 
\H-129¢h) 
\H-129(¢h) 
\H-129(¢h) 
\H-129¢h) 
\H-129¢h) 
\H-129¢h) 
\H-129¢h) 
\H-129¢h) 
\H-129¢h) 
\H-129(¢h) 
\H-129¢h) 
\H-129(¢h) 


(C) 
(A) 
(C) 
(A) 


REGION: CHAPINGO 





EVALUACION DE GERMOPLASMA 


LOCALIDAD: CHAPINGO 





DIAS—FLORACION 


ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. MAZ. |GRADO 
TOTAL POR | DE CAL. 








FEM. 





PLANTA |MAZORCA|PLTAS. 






19 











92 94 
E 








DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


FECHA DE SIEMBRA: 25-04-90 EXPERIMENTO: 06111127 






RENDIMIENTO % DE TIPO |COLOR 
% SOBRE| HUME—| % DE DE DE 
PLTA.|MACO.| MAZ.|15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO |GRANO 










2 154 6 
5 del 7 
4 ices 7 
15 dee Gy 
16 1.0 7 
5 Var 7 
7 let 7 
9 12 7 
¡We 1.0 7 
8 15 Y 
23 the Y 
15 lle 7 
36 101 6 
19 1.0 7 
11 Wo 7 
2 tle 7 
9 ext 6 
9 lol if 
9 Wal tf 
1 the 6 
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ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CHAPINGO LOCALIDAD: CHAPINGO EXPERIMENTO: 06111127 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) PORCENTAJE DE HUMEDAD 


CE o 
BLOQUES 3 2.872 NS 3 964.519 ** 6341170 3 USS ee 

















TESTCROSSES (C) 30 AMMA) E 30 OLI 5579737 30 ne 
ACCESIONES PER SE (A) 30 ASUS Ys 30 (214-680 la=* 8962309 30 ADE e 
TESTIGOS (T) 1 10.125 NS 1 1012.500 * 3585842 1 Comicon 
CSEPFATEVS 1 1 649.040 ** 1 253i (Sass 44982382 1 NUI 











Cvs A 1 1490.034 ** 1 38967.835 ** 19249922 1 12092087, ** 





ERROR (C) 90 rie 90 155)-657, 776435 90 11.616 




















ERROR (A) 90 6.242 90 171.015 804796 90 13.249 
PROMEDIO 84.0 245.6 21.4 
C.V. gs Neil one 
DLS(0.05) 223 1783 4. 











How 


PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO 


ENTRADAS 


AGS-23 
AGS-41 
AGS-88 
CHIH-129 
CHIH-156 
CHIH-165 
CHIH-204 
DGO-177 
DGO- 181 
DGO-201 
DGO-56 
GTO- 140 
GTO-151 
GTO-201 
HGO- 133 
HGO- 142 
HGO-231 
HGO-82 
HGO-87 
HGO-88 
MEX-263 
MEX-301 
MEX-304 
MEX-43 
MEX-490 
MEX-701 
QRO- 14 
TLAX- 139 
TLAX-151 
TLAX-184 
ZAC-161 
AGS-23 
AGS-41 
AGS-88 
CHIH-129 
CHIH-156 
CHIH-165 
CHIH-204 
DGO-177 
DGO- 181 
DGO-201 
DGO-56 


REGION: CHAPINGO 





\H-129¢h) 
\H-129¢h) 
\H-129¢h) 
\H-129(h) 
\H-129¢h) 
\H-129(h) 
\H-129¢h) 
\H-129(¢h) 
\H-129(h) 
\H-129¢h) 
\H-129(h) 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


LOCALIDAD: TLAXCALA 





% DE PLTAS. 





% DE |DIAS—FLORACION ALTURA NUMERO 

GERMI— TOTAL 

NACION | MASC. | FEM. |PLANTA |MAZORCA|PLTAS.| QUEB. 
79 81 als 125 35 3 
75 79 201 104 36 6 
90 95 292 194 55 3 
68 71 184 91 38 16 
72 73 180 15 30 14 
81 86 241 121 36 8 
72 74 205 110 ya tf 
72 76 191 101 32 12 
69 73 191 97 34 6 
72 75 200 103 30 0 
82 87 202 103 35 4 
86 88 AN 113 De 0 
92 100 306 203 36 2 
82 85 244 141 SS 0 
84 87 264 168 35 4 
84 89 273 162 36 4 
83 89 esa 159 55 1 
82 84 263 148 55 2 
87 89 290 192 34 1 
100 102 295 193 32 1 
87 91 254 WE 33 0 
96 99 301 206 34 6 
87 91 298 184 33 0 
94 98 287 195 38 4 
100 107 274 WA 34 0 
87 90 280 180 35 i, 
81 83 212 118 32 3 
80 83 258 159 31 0 
83 88 275 168 33 2 
19 83 247 153 36 5 
72 74 190 101 34 0 
85 88 277 174 36 3 
83 83 270 165 32 4 
95 96 309 189 35 7 
80 83 243 130 36 8 
82 84 237 185 53 3 
85 90 274 152 36 5 
82 86 267 159 34 6 
19 84 2G 136 37 4 
93 95 298 191 37 2 
83 85 287 169 38 4 
87 89 270 175 30 1 








TUMB. 


1 
1 
4 
6 
3 
iS 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
A 
4 
0 
0 
7 
Y 
1 
if 
2 
3 
3 
3 
0 
2 
Zi 
0 
0 
0 
2 
4 
5 
4 
0 
0 
ÉS 
0 
3 
1 


PROMEDIOS POR ENTRADA. 


MAZ. 
POR 


PLTA. 


NU RNOWWWANKRNWWWRNRADRNARARINWNRAORANARUORABDN 


FECHA DE SIEMBRA: 09-05-91 


GRADO 


DE 


MACO. 


MN NNANN NU MW WN AH MNMN AEH NMNMWNWNMNNNFNNNNMWWDYD a AS 2 UN WN NRNN —- 


CAL. 
MAZ. 


ONNAKDNNNNNNONNNNNNN 09 00 Y Y Y OA Y Y Y Y YY ON ON Os ON UNO Os Os Os Y AOD 


EXPERIMENTO: 06111228 





RENDIMIENTO 
KGS/HA.|% SOBRE| HUME— 
15% HUM. [PROBAD . 


5631 
4458 
7903 
4042 
2677 
4764 
6032 
4727 
3952 
5426 
5225 
5742 
6864 
6467 
6426 
6377 
5965 
5428 
7922 
6668 
6700 
6423 
8437 
8089 
6662 
6676 
4792 
6480 
7283 
6198 
4944 
7748 
7432 
9276 
5561 
6009 
7331 
7356 
1349 
7425 
7910 
8062 


74 
71 
89 
53 
Dil, 
70 
70 
70 
Mal 
76 
17 


% DE 


DAD 





37 
Xe 
30 

19 
17 
29 
ze 

20 

20 

30 
18 
23 

27 
22 
23 

22 
20 
22 
25 

38 
23 
38 
35 

27 
Sp) 

24 
19 
23 
24 
20 
29 
33 
41 

31 

125) 
32 
26 
35 
34 
28 
27 
28 
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PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO 








REGION: CHAPINGO 








EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


LOCALIDAD: TLAXCALA 


FECHA DE SIEMBRA: 09-05-91 


EXPERIMENTO: 06111228 













































































ALTURA NUMERO| % DE PLTAS. RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
TOTAL % SOBRE| HUME—| % DE DE DE 
ENTRADAS PLANTA [MAZORCA |PLTAS. . 115% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO |GRANO 
GTO-140 = =\H-129¢h) 86 35 3 0 1.4 2 7 
GTO-151 = =\H-129¢(h) 96 31 1 0 lee 2 Y 
GTO-201 = \H-129¢h) 85 38 6 3 has 2 7 
HGO-133 = \H-129¢h) 82 32 11 4 ere 3 7 
HGO-142  XH-129(h) 90 34 5 3 1.4 2 Y 
HGO-231 \H-129¢(h) 87 32 2 0 1ES 1 ie 
HGO-82 \H-129¢h) 87 34 0 0 152 1 if 
HGO-87 xH-129(h) 91 36 5 5, tes 2 if 
HGO-88 xH-129(h) 98 31 3 6 1.4 2 7 
MEX-263 \H-129¢(h) 89 36 le 1 les 5 if 
MEX-301 \H-129¢h) 97 38 4 5 tae 2 Ú 
MEX-304 \H-129(¢h) 98 BS 3 2 1.4 2 7 
MEX-43 \H-129(¢h) 94 34 2 2 1.6 E) a 
MEX-490 \H-129(h) 97 SD 0 5 Vise 5 7 
MEX-701 \H-129(h) 91 34 8 2 (lets 2 7 
QRO- 14 \H-129(¢h) 83 35 8 4 Voz 2 7 
TLAX-139 AH-129(h) 87 35 4 2 lee, e 7 
TLAX-151 \H-129(h) 85 53 4 5 13% 2 7 
TLAX-184 \H-129(h) 87 34 3 1 1.4 2 é 
ZAC-161  XH-129(h) 83 35 1 1 1.6 1 7 
NUMERO 62 
MINIMO 68 
MAXIMO 100 107 
PROMEDIO (0) 88 91 
PROMEDIO (A) 82 86 
DLS(0.05) (C) 5 5 
DLS(0.05) (A) 5 5 
PROBADOR 
H-129(h) 97 99 
TESTIGO 
H-137 89 90 : 88 











SS) 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: MEXICO REGION: CHAPINGO LOCALIDAD: TLAXCALA EXPERIMENTO: 06111228 





FUENTES DE VARIACION 








BLOQUES E a 12038570 


TESTCROSSES (C) - o 2766177 
ACCESIONES PER SE (A) - > 5145346 
TESTIGOS (T) - - 241602 


CHIA VS mar . a 64199737 
Cvs A - a 169735984 


ERROR — (C) = : 1482332 
ERROR (A) . > 1332358 








PROMEDIO 
SV 
DLS(0.05) 





DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA. ) 


kk 


2% 
kk 
NS 
** 
** 


PORCENTAJE DE HUMEDAD 


33.943 NS 


AGORA 
11093455 
¡COS 

36.641 NS 
AVIA te 


17.926 
11.340 





164 


PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO REGION: CHAPINGO PROBADOR: H-129(h) EXPERIMENTOS: 06111127, 06111228 


DIAS- ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
FLORACION MAZ. GRADO CAL % DE % DE 
POR DE MAZ HUMEDAD GRANO 
QUEB. | TUMB PLTA. MACO. KGS/HA. % SOBRE 
15% HUM PROBADOR 

























% DE NUMERO 
GERMI - TOTAL 
ENTRADAS NACION PLTAS. 



































MASC. PLANTA MAZORCA 























































































AGS-23 \H-129(¢h) 84 le 2 7 ya 
AGS-41 \H-129¢h) 78 le 1 6 .0 
AGS-88 \H-129¢h) 92 ilies 2 7 23.3 
CHIH-129 =\H-129¢h) 78 le 5 6 19.6 
CHIH-156 — XH-129(h) 79 ve 3 7 26.9 
CHIH-165 \H-129¢h) 85 We 3 7 23.0 
CHIH-204  XH-129(h) vete Vo 2 if 2189, 
DGO-177 WH-129(h) 74 Ue 2 6 24.3 
DGO- 181 \H-129¢h) 81 ye 2 7 LIO 
DGO- 201 \H-129¢h) 84 Ue 2 if 21.6 
DGO-56 \H-129¢h) 84 1 2 i 2283 
GTO-140 \H-129(¢h) 86 1 2 7 led 
GTO-151 \H-129¢h) 94 TE 2 if 2359 
GTO-201 \H-129¢h) 85 de 2 7¢ 2249 
HGO- 133 \H-129¢h) 83 1 ile 3 le 24.9 
HGO- 142 \H-129¢h) 89 1 le 2 7 23.0 
HGO- 231 \H-129¢h) 87 is 1 7 2280 
HGO-82 \H-129¢h) 86 le 1 Y 23.4 
HGO-87 \H-129¢h) 90 le Z 1 252) 
HGO-88 \H-129¢h) 96 ile 2 7 250 
MEX-263 \H-129¢h) 89 le 3 7 24.0 
MEX-301 \H-129¢h) 94 Ue 2 7 24.8 
MEX-304 \H-129¢h) 96 Uc 2 7 24.8 
MEX-43 \H-129¢h) 93 ie 3 6 21.4 
MEX-490 \H-129¢h) 96 lo 5 Ú 2085 
MEX-701 \H-129¢h) 90 le 2 % 22 
QRO- 14 \H-129¢h) 82 the 2 7 20.5 
TLAX-139  AH-129Ch) 86 1% 2 7 26.3 
GUAX= Dil NH 129 6h) 84 tlic 2 7 22.4 
TLAX-184  XH-129(h) 87 16 2 Y rae 
ZAC-161 \H-129¢h) 79 le 1 6 20.8 


























































NUMERO 31 31 31 31 31 
MINIMO Sita 74 77 57 86 
MAXIMO 100 96 99 42 27 19 91 91 
PROMEDIO 19 86 89 7 15 5 75 89 
DLS(0.05) 10 


2 
89 
89 


165 


9 8 8 9 13 a 
H-129(h) 86 94 96 306 188 42 17 7 1.2 2 8 | 10138 100 33.0 
H-137 96 89 91 280 174 39 22 3 1.3 2 8 9201 91 21.3 





ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO PROBADOR: H-129(h) EXPERIMENTOS: 06111127, 06111228 


Sa PATATA E TA 
1 1 1 
3 
30 
90 
123 


LOCALIDADES (LOC.) 809.60 ** 1101.06 Ca As 
BLOQUES/LOC. 5 10.22 NS 5 6.96 307 NS 
EEN NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 
1 1 1 1 


LOCALIDADES (LOC. ) 1850.44 ** (EAS dea 08 LAY 8.8608 ** 
BLOQUES/LOC. 5 23.05 NS 5 LI 5 Niger Cen 5 .0439 NS .8495 NS 



































is 
230 








56.19 NS 5 





































19435.550"™ 2517-96) =* 


45.54 ** 


TESTCROSSES (C) 
LOCsa eG 


30 
30 


250.13 
44.18 


30 
30 


LI 
VAP UE? EA 


59 (74e** 
OG aan 




































ERROR 39.00 5.29 150 4.69 150 207 276 











TOTAL 216 216 































TESTCROSSES (C) 30 49.34 NS 30 159=2(eNS 30 121.45 NS 30 -0597 NS II 
LOCAASNC 30 CYAn(sts) bts 30 132505 e% 30 yan tits 30 .0440 NS 


ERROR 150 12892 150 40.62 150 SEDA 150 .0376 -4939 


TOTAL 216 216 216 











FUENTES DE VARIACION 


LOCALIDADES (LOC. ) 
BLOQUES/LOC. 


CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA.) % DE HUMEDAD % DE GRANO 
1 1 1 1 


IO) ES WA AUS AS DO UI 390545 E 
5 LES 5 ASA Soh A 5 1.9656 






























5 










































30 
30 


O 
NS 


30 
30 


TESTCROSSES (C) 
POCTASAC 


(UI ae 
1,766,584 * 


30 
30 


55.62 NS 
MIS 


30 
30 


10.4640 ** 
SS 
































ERROR 150 150 1,058,794 150 14.14 150 .4500 














TOTAL 216 216 216 
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PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO 


ENTRADAS 


AGS-23 
AGS-41 
CHIH-129 
CHIH-156 
CHIH-165 
CHIH-204 
DGO-177 
DGO- 181 
DGO-201 
DGO-56 
GTO-140 
GTO-201 
HGO- 133 
HGO-142 
HGO-231 
HGO-82 
HGO-87 
MEX-263 
MEX-301 
MEX-304 
MEX-701 
QRO-14 
TLAX-139 
TLAX-151 
TLAX- 184 
ZAC- 161 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 


\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 


REGION: CHAPINGO 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


PROBADOR: 


DIAS- ALTURA 
FLORACION 


% DE 
GERMI - 
NACION 


NUMERO 


H=32(h), H=50¢h), H-129¢h) 


TOTAL 
MASC. PLANTA MAZORCA PLTAS. 
19 


PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES Y PROBADORES 


EXPERIMENTOS: 06109123, 06109224, 06110125, 06110226, 06111127, 06111228 


% DE PLTAS. 


QUEB. | TUMB 


— — 


he 
00 09 00 WD 09 W 09 05 


2 
2 
5 
iS 
3 
ES) 
3 
3 
3 
1 
2 
fs 
5 
5 
2 
ES) 
ES 
4 
8 
5 
4 
2 
fe 
4 
6 
2 


MAZ. 


POR 
PLTA. 


i E E EAS, ES ES EE ats, aC) earns 
Ee fee cer a A Sy ut whet) Ele Ten TUN CRE Chum lt fie A AR 
U MN W WN £= UN UN £= UN UN E£= Os UN UN UN WN fs e UN UN UN WG E e 


GRADO 
DE 
MACO. 


NN NN NY NY MN MNUNnN AHNWNWNNMNNMNNNNNNN Ud mu mn 


CAL 
MAZ 


RENDIMIENTO 
% DE 


KGS/HA. 
15% HUM 


% SOBRE 
PROMEDIO 


HUMEDAD 


ine) 
09 


NMNNMNMMNMNM DPD Pr 
N NU 0 00000 


N == MN NN NNNN IMAN NN 

NMNOODOFNNOOOF— 
‘ean ae wey ee! PAN ey a Te Orme aches ch IG A eee 
—-UODBOFOODOONNFWOWOANNUNNUNM OWN DA & 


NM mr 
O HU 


% DE 
GRANO 
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ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES Y PROBADOR 


PAIS: MEXICO PROBADORES: H-32(h), H-30(h), H-129(h) 


EXPERIMENTOS: 06109123, 06109224, 06110125, 06110226, 06111127, 06111228 


EA | % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC DIAS-FLORACION FEM ALTURA DE PLANTA ALTU 


LOCALIDADES (LOC. ) 
PROBADORES (P) 
LOC] XP 
BLOQUES/(LOC. & P) 


11235 .90 
18.82 


TESTCROSSES (C) 804.49 NS 


LOCOS C 


C* Pp 674.25 ** 


LOCA 
ERROR 25.07 


TOTAL 


-M. 


e ; RA DE MAZACORA 
e, SÓ 


.84 -20 
ae .41 
.68 .85 


.03 
.06 13 


ESOS NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB % DE PLANTAS TUMB MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 


LOCALIDADES (LOC. ) 
PROBADORES (P) 
EOCTEXGP 
BLOQUES/(LOC. £ P) 


TESTCROSSES (C) 
POCAS C 


c*P 
Loc. *C * P 


ERROR 


TOTAL 


lle 


43061.76 
3394.45 
AESTA 
94.98 . .1147 


.36 44.4194 
169595 
1.6624 


2.8844 
.4219 


212.73 NS 
133.4358% 


- 1678 NS 
BUSI San 


bn AS te 


Iie 4 .0513 NS 
130. i .0638 * 


UNS E 


34. : -0451 -4813 
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ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES Y PROBADOR 


PAIS: MEXICO PROBADORES: H-32(h), H-30(h), H-129(h) EXPERIMENTOS: 06109123, 06109224, 06110125, 06110226, 06111127, 06111228 


ESSE CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA. ) % DE HUMEDAD % DE GRANO | ad nl 













































LOCALIDADES (LOC.) 6.0860 6,010,306 2579.29 161.47 
PROBADORES (P) 1.0767 aos 0 -42 1482 
LOCTEXFP 12.3359 9,145,679 22.97 
BLOQUES/(LOC. & P) . 7800 35,902,029 1d 





















TESTCROSSES (C) 
PLOCTEXSC 


-9204 NS 
IRGÓLOSSS 


10,397,093 ** 
2,322,662 ** 


ofS 
(238. ** 


















c*P 
Loc. 


.5085 NS 
2 US 






1,391,508 NS 
1,334,805 NS 


ES) 
ECTS 















ERROR 3235 1,045,394 Foy 


TOTAL 





ISS) 


PROYECTO LAMP 


PAIS: MEXICO 


ENTRADAS 


AGS-23 
AGS-41 
AGS-88 
CHIH-129 
CHIH- 156 
CHIH-165 
CHIH-204 
DGO-177 
DGO-181 
DGO-201 
DGO-56 
GTO- 140 
GTO-151 
GTO-201 
HGO- 133 
HGO- 142 
HGO-231 
HGO-82 
HGO-87 
HGO-88 
MEX-263 
MEX-301 
MEX-304 
MEX-43 
MEX-490 
MEX-701 
QRO- 14 
TLAX- 139 
TLAX- 151 
TLAX- 184 
ZAC- 161 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 


TESTIGO 


USA 


\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 
\PROBADOR 


REGION: CHAPINGO 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


PROBADOR: H-30(h), H-129(h) 


% DE 
GERMI - 
NACION 


DIAS- ALTURA 
TOTAL 
rial 


M2 U—=U10Wu0oOS Y] wn o Y WN UN W WN MN MN UN OP 


POR 


PLTA. 


E EA A A A ES SS E EN A A MES 
OO an ie Che CL O Comin ac A A O A A NO ny eer 
FS UwWw nu way Es Es UN Pe E fe WN fe Es UN Es Ul UN WN Mm ul q 


a 


2 MNNMNMNMNNNMWMNM eH NMNMNNMNNMNNNNNMNNNMNWWN mn mn 


AAA SS SSA SAS Y 


TESIS 


KGS/HA. 
15% HUM 


% SOBRE 
PROMEDIO 


PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES Y PROBADORES 


EXPERIMENTOS: 06110125, 06110226, 06111127, 06111228 


% DE PLTAS. 
MAZ. el 
QUEB. | TUMB 


% DE 
HUMEDAD 





ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES Y PROBADOR 


PAIS: MEXICO PROBADORES: H-30(H), H-129(H) EXPERIMENTOS: 06110125, 06110226, 06111127, 06111228 


A % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC DIAS-FLORACION FEM ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZACORA 


LOCALIDADES (LOC. ) .41 .94 


PROBADORES (P) 14524.03 3) seo 
EOCSE Xe P Be 253 
BLOQUES/(LOC. & P) 37.07 a9 -10 


TESTCROSSES (C) 1013.25 NS .50 .03 
LOC E see ale 


CHAAp 947.41 ** .58 .88 
POCA b 250 93 


ERROR elas 585 .58 


TOTAL 


¡A NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 


| 
LOCALIDADES (LOC.) TA 5 .60 23.2275 
PROBADORES (P) ES4 = HA 54 .5228 1 CL NTASTE 
LOCE Exe .39 295 SS -1921 
BLOQUES/(LOC. & P) .40 .65 .22 . 1039 5 -6497 
TESTCROSSES (C) . 2 : .0882 30 AOS 
COCA G .66 3 : .0619 
crop ; : .0319 30 .6535 NS 
LOGAN GRES. : 2 -0624 
ERROR : E : .0418 149 -4497 
TOTAL 215 


A bey 





ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES Y PROBADOR 


PAIS: MEXICO PROBADORES: H-30(H), H-129(H) EXPERIMENTOS: 06110125, 06110226, 06111127, 06111228 


MIE CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA. ) % DE HUMEDAD % DE GRANO 


LOCALIDADES (LOC. ) 1,960,548 -96 O 
PROBADORES (P) 12,448,905 : .18 
LOC. X P 16,554, 745 : .63 
BLOQUES/(LOC. & P) 4,665,658 E .29 
TESTCROSSES (C) 8,254,672 . -38 
Loc. * C 2,440, 806 3 -10 
c*P 1,419,318 : : 
Loc. *C *P 1,433, 190 A : 
ERROR ‘i pllalsy luvs; é F 
TOTAL 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA, A TRAVES DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO REGION: CHAPINGO PER SE EXPERIMENTOS: 06109123, 06109224, 06110125, 06110226, 06111127, 06111228 


DIAS-FLORACION ALTURA % DE PLTAS. RENDIMIENTO 
% DE NUMERO MAZ. CAL 
ENTRADAS en MASC. FEM. PLANTA MAZORCA eons QUEB. TUMB ean ate KGS/HA. % SOBRE tena 
‘ d 15% HUM PROBADOR 
73 8 


AGS-23 
AGS-41 
AGS-88 
CHIH-129 
CHIH- 156 
CHIH-165 
CHIH-204 
DGO-56 
DGO-177 
DGO-181 
DGO-201 
GTO-140 
GTO-151 
GTO-201 
HGO-82 
HGO-87 
HGO-88 
HGO- 133 
HGO- 142 
HGO-231 
MEX-43 
MEX- 263 
MEX-301 
MEX-304 
MEX-490 
MEX-701 
QRO- 14 
TLAX- 139 
TLAX- 151 
TLAX- 184 
ZAC- 161 


MWANRROOMWNANAN2AUAWNNN=2WWNWUUANWW 
— at =) dd dd dd do do dsd nd do = do do dd sd do sd od dodo do do dd dd md md md sd 
UN RWWUWRWNRNRAODOWWAWUWRUUUWEWR EU 
AANANNNOANNANNANNNNNON ONAN YO 
CNOCOCBOONONNN®A-=N-RONARNWNUNROBAN DOU 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 


TESTIGO 


EEN 
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ANALISIS COMBINADO DE LOCALIDADES 


PAIS: MEXICO PER@SE EXPERIMENTOS: 06109123, 06109224, 06110125, 06110226, 06111127, 06111228 


> > a % DE GERMINATION DIAS-FLORACION MASC. DIAS-FLORACION FEM. ALTURA DE PLANTA ALTURA DE MAZACORA 
2 


LOCALIDADES (LOC.) 5605/6) ** Sie Ona 2119.94 ** 20 Omne 
BLOQUES/LOC. 2 46.11 * 15.75 NS 2055 (ae 100) ve 


ACCESSIONES (A) 30 MY Fs (Ed Ls Wieeey ois 40135 ** 
LOCA 60 25.81 NS WA WEA 223 NS 


ERROR 270 19.37 10.16 7.96 203 


TOTAL 371 


NUMERO DE PLANTAS % DE PLANTAS QUEB. % DE PLANTAS TUMB. MAZ. POR PLANTAS GRADO DE MACOLL. 


LOCALIDADES (LOC.) 6096.46 ** 1050720 s= (IIS WC 
BLOQUES/LOC. od he 104.20 ** 41.91 * = 1659) ** 
ACCESSIONES (A) Me) oF 466.69 ** (9S (One® .4813 ** 
POCOS A SL OS Vedra thes SMS OSA 
ERROR 21.56 46.65 22.48 . 0645 
TOTAL 


ELFO CALIDAD DE MAZORCAS PESO DE GRANO (KGS/HA.) % DE HUMEDAD % DE GRANO 


LOCALIDADES (LOC.) ie 9,045,914 ** «e 
BLOQUES/LOC. ES 3,202,790 ** 


ACCESSIONES (A) $2,015,696) == 
LOGIA A 1,858,218 


ERROR 976,181 


TOTAL 
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= 5.2.5 RESULTADOS DE LAMP DE LA ETAPA 4 EN 
PERU 


ING. RICARDO SEVILLA 


Programa Cooperativo de Investigaciones en Maiz (PCIM) 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
Av. La Universidad, Apartado 456 
La Molina, Lima, PERU 





PROYECTO LAMP 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 














PROMEDIOS POR ENTRADA. 


FECHA DE SIEMBRA: 26-12-90 








PAIS: PERU REGION: CARHUAZ LOCALIDAD: CHIQUIAN 
% DE |DIAS—FLORACION ALTURA MAZ. |GRADO 
GERMI— POR | DE 
ENTRADAS NACION | MASC. FEM. [PLANTA |MAZORCA|PLTAS. PLTA. |MACO. 
AGS-88 \C.AMA.ANC. 61 2a 126 136 63 35 0.4 2 
ANC-139 \C.AMA.ANC. 81 120 125 128 55 38 02% 1 
ANC-427 \C.AMA.ANC. 82 118 121 137 65 33 0.7 0 
ANT-423  \C.AMA.ANC. 50 125 130 128 61 31 0.4 2 
CAJ-163  \C.AMA.ANC. ie 120 125 135 69 39 0.6 1 
CAU-454 \C.AMA.ANC. 82 120 125 141 68 38 0.6 2 
CHIH-156 \C.AMA.ANC. 315) 110 116 124 54 30 0.6 1 
DGO-056 \C.AMA.ANC. 19 107 15 130 58 39 0.9 1 
DGO-177 = \C.AMA.ANC. 74 107 116 128 58 39 0.8 2 
DGO-181 \C.AMA.ANC. 71 100 107 110 47 33 0.6 1 
GTO-151 \C.AMA.ANC. 68 122 125 144 70 38 0.6 2 
GTO-201 \C.AMA.ANC. 13 110 117 141 71 42 ORS. 1 
GUATE-500 \C.AMA.ANC. 65 136 146 (52 87 3 0.5 1 
HGO-087 \C.AMA.ANC. Gl, Alte 125 154 76 38 0.8 0 
HGO-088  \C.AMA.ANC. 70 118 125 154 75 40 0.7 1 
HGO-142 \C.AMA.ANC. 74 110 117 153 (5 Se 0.8 1 
HGO-231 \C.AMA.ANC. 74 117 121 134 61 35 OD 1 
HUI-317 \C.AMA.ANC. 36 136 147 86 44 20 0.0 1 
HUI-387 \C.AMA.ANC. 27 138 147 86 42 19 0.0 2 
MEX-043 \C.AMA.ANC. 70 119 125 171 95 39 WER? 2 
MEX-201 \C.AMA.ANC. 76 118 125 146 74 39 ORG 2 
MEX-490 \C.AMA.ANC. 62 128 133 158 81 35 O55 2 
MEX-701 \C.AMA.ANC. 78 117 124 156 78 40 0.8 0 
NAR-481  XC.AMA.ANC. 43 138 147 99 50 22 0.0 =I 
TLAX-139 \C.AMA.ANC. 69 110 117 150 72 36 0.8 1 
TLAX-184 \C.AMA.ANC. a 110 Wile 147 71 38 0.8 1 
VAL-410 \C.AMA.ANC. 26 135 144 88 45 16 0.0 0 
ZAC-161 \C.AMA.ANC. 71 107 116 120 49 33 05 0 
NUMERO 28 28 28 28 28 28 28 28 
MINIMO i 100 107 86 42 16 0.0 0 
MAXIMO 82 139 148 171 93 42 0.9 2 
PROMEDIO SIP i Ae) |p SIs} 12950 ESA ESO ss) AO 
DLS(0.05) 11.6 5 4.6 16.8 16.5 528 OR) Wate: 
PROBADOR 
C.AMA.ANC. 64 114 120 129 61 53 054 0 














EXPERIMENTO: 08408119 











RENDIMIENTO % DE TIPO [COLOR 
CAL. % SOBRE| HUME-| % DE DE DE 
MAZ.|15% HUM. |PROBAD.| DAD | GRANO|GRANO |GRANO 

88 18 90 
105 18 90 
117 18 90 

at 18 90 

95 18 90 
121 18 90 
140 18 90 
139 18 90 
140 18 90 
98 18 90 
132 18 90 
185 18 90 
90 18 90 
178 18 90 
136 18 90 
166 18 90 
91 18 90 

18 90 
18 90 
154 18 90 
163 18 90 
115 18 90 
176 18 90 

56 18 90 
188 18 90 
150 18 90 
216 18 90 
104 18 90 
26 28 28 
56 18 90 
216 18 90 

131.4 | 18.0 | 90.0 
0.0 0.0 
1176 18 90 
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ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: PERU REGION: CARHUAZ LOCALIDAD: CHIQUIAN EXPERIMENTO: 08408119 


DIAS-FLORACION FEMENINA ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA. ) PORCENTAJE DE HUMEDAD 


BLOQUES COL IÓNS 359.097 NS 401015.947 NS 0.000 ** 


TESTCROSSES MATAS ES 2159.840 ** 628349.170 ** 000065 
C vs T Ze Os 10.117 NS 513425.254 NS 0.000 ** 


ERROR 10.827 142.408 230233.197 0.000 
TOTAL 


PROMEDIO 
C.V. 
DLS(0.05) 
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PROYECTO LAMP 


PAIS: PERU 


ENTRADAS 


AGS-41 
ANT-504 
BOY-377 
BOY -382 
BOY -494 
BOZM-0862 
BOZM-0948 
BOZM-1218 
BOZM-1224 
CHIH-156 
CHIH-165 
CHIH- 204 
DGO- 181 
DGO- 201 
GTO-201 
HGO-87 
HGO- 133 
HGO- 142 
MEX-263 
MEX-304 
MEX-701 
NAR-626 
QRO- 14 
TLAX-151 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 


PROBADOR 


C.AMA.ANC. 





REGION: CARHUAZ 


DIAS—FLORACION ALTURA 


98 





102 





TESTIGO 


PMS-636 


96 





CULTIVARES 


H-32 
PMV-584 


98 
103 





| FEM. [PLANTA MAZORCA|PLTAS. 





EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. 


% DE PLTAS. 
QUEB.| TUMB. 


LOCALIDAD: CHIQUIAN 






NUMERO 
TOTAL 








PROMEDIOS POR ENTRADA. 


FECHA DE SIEMBRA: 21-12-93 















24 


40 


150 71 57 








144 62 48 





146 61 56 
155 70 41 


57 
77 
101 
86 
108 
63 
64 
85 
50 
45 
50 
51 
40 
32 
64 
73 
66 
69 
81 
80 
72 
58 
75 








EXPERIMENTO: 08413126 


% DE TIPO [COLOR 

HUME—| % DE DE DE 

DAD | GRANO|GRANO |GRANO 
90 





90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 





24 
90 
90 
90.0 
0.0 





. |GRADO 
DE CAL. 
-|MACO.| MAZ. 





4086 80 
3581 


90 





90 
90 





EYES, 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: PERU REGION: CARHUAZ LOCALIDAD: CHIQUIAN EXPERIMENTO: 08413126 


DIAS-FLORACION FEMENINA | ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA. ) 


Gales 
BLOQUES 194.552 ** 3 ADO EIS 3995502.654 * 
TESTCROSSES 268.969 ** 23 1266.144 ** 12764705 .423 ** 
TESTIGOS 0.125 NS 3 45.125 NS 4604095.125 * 
CVs VELAS + 1 323.156 NS 829733.699 NS 

81 

111 











ERROR 20.559 
TOTAL 


199.181 1107557.116 





PROMEDIO 
Cave 
DLS(0.05) 
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6. RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL AREA HOMOLOGA 4 





6.1 MATERIAL GENETICO 6.1 GENETIC MATERIALS 


La relación de experimentos del A.H.4 y el material genético probado se The list of the H.A. 4 experiments and the genetic materials tested are shown 
muestran a continuación: as follows: 


EXPERIMENTO PAIS LOCALIDAD FECHA DE SIEMBRA TESTIGOS PROBADOR MATERIAL GENETICO TESTIGOS FORANEOS 
EXPERIMENT COUNTRY LOCATION PLANTING DATE CHECKS TESTER GENETIC MATERIALS FOREIGN CHECKS 
01104105 BOLIVIA PAIRUMANI 30/10/91 CHOCLERO 2 CHOCLERO 2 25 mestizos: 
18 Colombia, 
2 Bolivia, 5 Peru 
03403106 COLOMBIA TIBAITATA 14/02/92 ICA V-508 ICA V-508 18 mestizos: 
ICA H-558 9 Colombia, 
MB-513(MNP) 2 Bolivia, 6 Peru, 
MB-510(MP) 1 Mexico 


08410121 PERU CHIQUIAN 19/12/91 C.AMA.ANC. CHOCLERO 2 17 accesiones per 


PMS-636 se: 11 Peru, 
4 Colombia, 
2 Bolivia y 
6 mestizos de 
Colombia 


08511122 29/10/91 PMS-636 CHOCLERO 2 16 accesiones per 
se: 12 Peru 
2 Colombia, 
2 Bolivia y 
4 mestizos de 
Colombia 


08514127 CHIQUIAN 22/12/93 C.AMA.ANC. PMS-636 13 Mestizos: H-32xPMS-636 
PMV-584 13 Mexico 





Gls 





6.2.1 RESULTADOS DE LAMP DE LA ETAPA 4 EN — 
BOLIVIA 
DR. GONZALO AVILA 
Director 
| Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas de Pairumani 


Casilla 128 _ 
Cochabamba, BOLIVIA 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA 


PAIS: BOLIVIA REGION: COCHABAMBA LOCALIDAD: PAIRUMANI FECHA DE SIEMBRA: 31-10-91 EXPERIMENTO: 01104105 


DIAS-FLORACION ALTURA NUMERO % DE PLTAS. MAZ. RENDIMIENTO % DE % DE 


ENTRADAS MASC. FEM. 
95 


TOTAL POR HUMEDAD GRANO 
PLANTA MAZORCA PLTAS. QUEB. TUMB. PLTA. KGS/HA % SOBRE 
15% PROBAD 
HUM. 


ANT-423 \CHOCLERO 
ANT-439 \CHOCLERO 
ANT-485 \CHOCLERO 
ANT-494 \CHOCLERO 
ANT-504 \CHOCLERO 
ANT-536 \CHOCLERO 
ANT-537 \CHOCLERO 
ANT-552 \CHOCLERO 
ANT-560 \CHOCLERO 
ANT-564 \CHOCLERO 
ANT-567 \CHOCLERO 
APUC-06 \CHOCLERO 
AYA-119 \CHOCLERO 
BOY -328 \CHOCLERO 
BOY-377 \CHOCLERO 
BOY -503 \CHOCLERO 


BOZM- 0862 
BOZM-0978 
ERESCCAFIV 
CUN-342 
CUN-574 
CUZ-364 
JUN- 164 
NAR-626 
TOL-384 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 


\CHOCLERO 
\CHOCLERO 
\CHOCLERO 
\CHOCLERO 
\CHOCLERO 
\CHOCLERO 
\CHOCLERO 
\CHOCLERO 
\CHOCLERO 


NMNNMNNMNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNN mn 


ONONNFHAARAWALF AWE EF HF ANOUNLTOF 


URONNWNA]AHWUUNNONUONUNAEN UPD 


AS A A E E EEES ES ER ES E ES 
a o a A a a a A a AA A A 
CO "OO TU O OO O IO SiS O OIDO OO ror Orono 


DLS(0.05) 8.4 Af u 


8.4 : E) 
PROBADOR 
CHOCLERO 2 101 304 UCAS 40 
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ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: BOLIVIA REGION: COCHABAMBA LOCALIDAD: PAIRUMANI EXPERIMENTO: 01104105 


DIAS-FLORACION FEMENINA ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) PORCENTAJE DE HUMEDAD 
Gale C.M. Gale C.M. -M. 
















































FUENTES DE VARIACION Gales C.M. Gels 

BLOQUES 1 (SILOS 1 78.769 NS 1 24288856.173 ** 1 3.250 NS 
TESTCROSSES (C) S095 24 (ae LOS 24 2542086.471 NS 24 7.958 NS 
CAVS' 351 47.311 NS 1194.243 NS 1 4255794.742 NS 1 0.173 NS 
ERROR 16.523 305.089 25 1617969.213 25 6.650 
TOTAL 51 51 





PROMEDIO 
Cave 
DLS(0.05) 
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6.2.2 RESULTADOS DE LAMP DE LA ETAPA 4 EN 
| COLOMBIA 


ING. CARLOS DIAZ 


Jefe de Recursos Genéticos de Maiz 
Tulio Ospina ICA 
Apdo. Aéreo 51764 Medellin 
Medellin, COLOMBIA 





PROYECTO LAMP 


PAIS: COLOMBIA 


ENTRADAS 


ANT-504 
ANT-537 
ANT-560 
ANT-564 
ANT-567 
APUC-06 
AYA-119 
BOY -377 
BOZM-0862 
BOZM-0978 
CUN-367 
CUZ-363 
CUZ-364 
JUN- 164 
MEX-594 
NAR-626 
PER- 703 
SAN-361 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 
PROBADOR 
ICA V-508 
TESTIGO 
ICA H-558 
CULTIVARES 


MB510(MP) 
MB513(MNP) 


EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


REGION: BOGOTA LOCALIDAD: TIBAITATA FECHA DE SIEMBRA: TERRA EXPERIMENTO: 03403106 


% DE DIAS- FLORACION ALTURA NUMERO | % DE putas. | DE PLTAS. MAZ. te RENDIMIENTO. | % DE 
CAL 
MAZ 


GERMI - TOTAL POR HUME - 
NACION | MASC. FEM. PLANTA MAZORCA PLTAS. QUEB TUMB PLTA. Ma KGS/HA % SOBRE DAD 
15% HUM. PROBAD 
86 


202220020 >. 0200 = 
A O ee eet A 7 rh koe TIO 
COOP NH—UODOODOH-NODANNMNNAOW— 
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ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: COLOMBIA REGION: BOGOTA LOCALIDAD: TIBAITATA EXPERIMENTO: 03403106 


DIAS-FLORACION FEMENINA ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA. ) PORCENTAJE DE 
UE 


BLOQUES 1.455 NS 3196.023 * 10095404.000 * 2.273 NS 


TESTCROSSES (2318/55 1294.588 * 1782937.543 NS 9.132 NS 


TESTIGOS 1872 917.458 NS 1094914.167 NS 8.458 NS 
CRVSNI 50.001 NS 0.011 NS 161281.823 NS ISASSITANS 


ERROR 58.026 522.451 1648803.000 4.939 
TOTAL 


PROMEDIO 
Cave 
DLS(0.05) 
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6.2.3 RESULTADOS DE LAMP DE LA ETAPA 4 EN _ 
PERU 


ING. RICARDO SEVILLA 


Programa Cooperativo de Investigaciones en Maiz (PCIM) 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
Ay. La Universidad, Apartado 456 
La Molina, Lima, PERU 





PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: PERU REGION: CARHUAZ LOCALIDAD: CHIQUIAN FECHA DE SIEMBRA: 19-12-91 EXPERIMENTO: 08410121 


% DE DIAS- SENA NUMERO E] DE PLTAS. MAZ. ae RENDIMIENTO % DE COLOR 
GERMI - FLORACION TOTAL POR CAL GRANO DE 
ENTRADAS NACION PLTA. Hey MAZ 

be gale ee [EE 


ANT-567 

APUC-072 

APUC-077 

APUC-090 

APUC-221 

APUC- 243 

APUC- 269 

BOY -382 

BOY -494 

BOZM- 0862 
BOZM-0978 

CR.CCA III 

CR.CCA IV 

CR.CUZ IV 
CR.PIS.III 
CUZ-363 

NAR-626 

ANT-504 \CHOCLERO 
ANT-536 \CHOCLERO 
ANT-537 \CHOCLERO 
ANT-564 \CHOCLERO 
BOY-377 \CHOCLERO 
NAR-626 \CHOCLERO 


GRANO 
KGS/HA % SOBRE 
15% PROBAD 


Oo02000->==0000000==00000=0 
OONWDWOPRMPWUMAONDOWMAOGDCOCAOAuUNOWOWUW 


NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 
DLS(0.05) 


PROBADOR 

CHOCLERO 2 
CULTIVARES 
C.AMA.ANC. 


MB-510 
PMS-636 
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ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: PERU REGION: CARHUAZ LOCALIDAD: CHIQUIAN EXPERIMENTO: 08410121 


DIAS-FLORACION FEMENINA PESO DE GRANO (KGS/HA. ) 


BLOQUES 1346990.123 * 





TESTCROSSES : 2767284.167 ** 
ACCESIONES PER SE : 4527975.163 ** 
TESTIGOS 2 12504033.333 ** 
CAFFARVS AT 4 1394426.041 NS 
Cvs A ; 70914125.348 ** 


ERROR 467226.662 
TOTAL 


PROMEDIO 
C.V 
DLS(0.05) 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: PERU REGION: JUNIN LOCALIDAD: JAUJA FECHA DE SIEMBRA: 29-10-91 EXPERIMENTO: 08511122 


DIAS-FLORACION MESS % DE PLTAS. | MAZ. RENDIMIENTO % DE |%DE | TIPO | COLOR 
por | CAL HUME- | GRANO | DE DE 
Ad MASC. | FE PLANTA | MAZORCA QUER O los | ri Aroa] > A Bales 
15% HUM. | PROBAD 
120 | 126 


: | Il 
130 o ¡e 


APUC-090 
(1) Plantas competitivas (Competitive plants) 




















NUMERO 
TOTAL 
(1) 
PLTAS. 









































APUC- 243 

APUC- 269 

BOY -377 

BOY -382 

BOZM-0862 

BOZM-0978 

CR.CCA III 

CR.CCA II 

CRECUZ TI 

CR.CUZ III 

CR.CUZ IV 

CREDIS LT 

CR.PISC.II 

CR.PISC.IV 

ANT-504 \CHOCLERO 2 
ANT-537 \CHOCLERO 2 
BOY-377 \CHOCLERO 2 
NAR-626 \CHOCLERO 2 


NX Y Y 09 01 09 Os U Ul UI Os 00 $: 09 E 45 00 s09U 
20222222» = = = CO 9 2» = 
ONO NONNOO -=MNUWOJWO mau 
NNANN Eu UU E EWE WOK MH AHAUPUW 













NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 

DLS(0.05) 


PROBADOR 
CHOCLERO-2 
TESTIGO 


PMS-636 


EST 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: PERU REGION: JUNIN LOCALIDAD: JAUJA EXPERIMENTO: 08511122 


DIAS-FLORACION FEMENINA PESO DE GRANO (KGS/HA.) 
NS 1 


1 9.091 115261.455 NS 























FUENTES DE VARIACION 





BLOQUES 













































TESTCROSSES (C) CAL E 538165.792 NS 
ACCESIONES PER SE (A) 3072 996959 .792 ** 
TESTIGOS (T) Usa) RY 2862684 .000 ** 
CXFRASV SAT 1.420 NS 2327.600 NS 
Cvs A i Omnia Om 1615437.056 * 














ERROR 
TOTAL 


2.424 266156.216 











PROMEDIO 
Cav 
DLS(0.05) 
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PROYECTO LAMP EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ. PROMEDIOS POR ENTRADA. 


PAIS: PERU REGION: JUNIN LOCALIDAD: ae FECHA DE SIEMBRA: 22-12-93 EXPERIMENTO: 08514127 


DIAS-FLORACION ALTURA NUMERO | % be putas. | DE PLTAS. MAZ. RENDIMIENTO % DE % DE TIPO COLOR 
CAL 
MAZ 


TOTAL POR HUME- | GRANO | DE DE 
ENTRADAS MASC. PLANTA MAZORCA PLTAS. QUEB TUMB PLTA. KGS/HA % SOBRE DAD GRANO | GRANO 
15% HUM. | PROBADOR 


AGS-41 \PMS-636 
CHIH-156 \PMS-636 
CHIH-165 \PMS-636 
CHIH-204 \PMS-636 
DGO-181 \PMS-636 
DGO-201 \PMS-636 
GTO-201 \PMS-636 
HGO-133 \PMS-636 
HGO-142 \PMS-636 
HGO-87 \PMS-636 
MEX-701 \PMS-636 
QRO-14 \PMS-636 
TLAX-151 \PMS-636 


oo o°o°o]]000O 00 oo 
BRDANONOANONAN 


PROBADOR 


PMS-636 


TESTIGO 


H-32xPMS-636 
C.AMA.ANC. 


CULTIVARES 


PMV-584 
H-32xPMS-636 





NUMERO 
MINIMO 
MAXIMO 
PROMEDIO 5 o o 5 - 
DLS(0.05) : . . - C 


Ache 


ANALISIS DE EXPERIMENTOS INDIVIDUALES 


PAIS: PERU REGION: JUNIN LOCALIDAD: CHIQUIAN EXPERIMENTO: 08514127 


DIAS-FLORACION FEMENINA ALTURA DE PLANTA PESO DE GRANO (KGS/HA.) 


BLOQUES 2.485 N 3007.544 ** 10135105.544 ** 


TESTCROSSES (C) 88.293 1034.056 ** 4842652.516 ** 
TESTIGOS (T) 139.583 180.083 NS 465359.083 NS 


CEVSAT 200.647 28.042 NS 3561742.354 * 


ERROR 15.204 134.252 518698. 148 
TOTAL 


PROMEDIO 
Cav 
DLS(0.05) 
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AL AGRICULTURAL LIBRARY 
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